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Mazdoor Kisan Shakti Sangathan 
"The Right to Information, The Right to Live'' 



IS 2377 (1967) : Tables for volumes of cut sizes of timber 
[CED 9: Timber and Timber Stores] 




Jawaharlal Nehru 
'Step Out From the Old to the New" 



aj^&vi iJii^s:y>K^ isb^^ni^seg 



:<>5&i| mT'5K^5?::5:^>^i»l 



K^^^iXSVCd^ 



Satyanarayan Gangaram Pitroda 
Invent a New India Using Knowledge 



Bhartrhari — Nitisatakam 
''Knowledge is such a treasure which cannot be stolen" 




^'^^^r 



k 




BLANK PAGE 



^*-^^^ 





PROTECTED BY COPYRIGHT 



IS! 2377-1967 

Indian Standard '^-"'-^^oos) 

TABLES FOR 
VOLUMES OF CUT SIZES OF TIMBER 



( First Revision ) 

Second Reprint SEPTEMBER l9jW3 



UDC 674-4 f 531.73* { 0333 ) 



© C»pyrisht 1967 



BURSAU OF INDIAN STANDARDS 

MANAIC BKAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARO 

NEW DELHI ][D0i12 



Ut 12 



Sepiemher 1967 



IS: 2377-1967 



Indian Standard 



TABLES FOR 
VOLUMES OF GUT SIZES OF TIMBER 

(First Revision) 



Chairvtan 
Shw Hari SmoH 

Members 



Timber Sectional Committee, BDC 9 
Represtnting 

Ministry of Food, Agriculture, Community Development & 
Go-operation 



Shri B. K. Bane^e£ 
Slim G. A. R. Bhaoran 
Shri G. C. Das 
Shri G. De 

DeFUTY iNtPBCTOR GENERAL OP FORESTS, 

New Dbuu 
Shri G. B. DevXnde 
Director, Naval Cowtruction 

Senior OFncRR (Boicbay)> Warship 

OvEftiEEiNO Team {AlUrnaU) 
Senior Officer (Calcutta), Warship 
Overseeino Team {AliemaU) 
Shri T. A. Hajuhara Iyer 
Dr S, N.^ Kapur 

Shri G. N. Kapur {AlumaU) 
Shri J. S. Mathari^ 

Shri K. K. Muhra 

Shri N. K. Sharma {AlUmait) 
Dr D. Nakayanahurti 

0R D, C. Roy {AlUmate) 
Dr a. N. Nayer 

SttRi R. N. Vaidya {AlUmate) 
Shri D. P* Panthaki 

Shri H» G. Bharucha {AltemaU) 

PRESIDBNT 

Shri K. Ramesh Rao {Altemat$) 
Dr a. Purushotham 
SxiRi Rabinder Sinoh 

Shri Ram Krishan Bhartari {Alternate) 



Imperial Chemical Industries (India) Private Ltd, Calcutta 
In personal capacity, (4, Haddows Road, Ma^as-%) 
National Test House, CalcutU 
Engineer-in-Chief's Branch, Army Headquarters 
Inspectorate General of Forests (Ministry of Food, Agriculture, 

Community Development & Co-operation) 
Federation of Plywood Industry, New Delhi 
Naval Headquarters 



Shri S. Ramamritham 



The Western India Match Co Ltd, Bombay 
Kinlab (Private) Ltd, Calcutta 

Directorate General of Technical Development (Ministry of 

Supply, Technical Development & Materials Planning)* 
Forest Department, Government of Madhya Pradesh 

Indian Plywood Industries Research Association, Bangalore 

Defence Production Organization (Ministry of Defence) 

Bombay Timber Merchants* Association Ltd, Bombay 

Forest Research Institute & Colleges, Dchra Dun 

Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun 
National Buildings Organization (Ministry* of Works & 
Housing) 

Directorate General of Civil Aviation (Ministry of Transport & 
Aviation 



{Continued on page 2) 



BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

MANAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG 
NEW DELHI 110002 



IS : 2377 - 1967 



{Continued from page 1) 



Members 
Shri a. C Sekhar 
Shri S. M. Sibtain 
Shri A. V. Subba Rao 
Shri M. Swarup 
TiUBER Adviser 

Joint Director (Timber) {Alternate) 
Shri R. Naoarajan, 
Director (Civ Engg) 



Representing 
Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun 
Forest Department, Government of Uttar Pradesh 
Assam Railways & Trading Co Ltd, Margherita 
Faharpur Timbers Private Ltd^ Calcutta 
Ministry of Railways (Railway Board) 

Director General, ISI {Ex-offido^ Member) 



Secretary 

Shri K. M. Mathur 

Assistant Director (Civ Engg). ISI 



Convener 
Shri C. A. R. Bhadran 



Timber Conversion and Grading Subcommittee, BDC 9 : 10 

In personal capacity (4, Haddows Road^ Madras-6) 



MtrtUfers 
Assistant Director (SpEdpiCAnoN) 

Chief Conservator of Forests 

Deputy Inspector General of Forests, 

New Delhi 
Director, Naval Construction 

Senior Officer (Boubay), Warship 

Overseeing Team {Alternate) 
Senior Ofrcer (Calcutta), Warship 
OvERSEEixo Team {Alternate) 
Division Forest Officer 
Shri D. P. Ghosh 

Shri R. N. Vaidya {Alternate) 
Shri H. J. Gursahaney 

Shri K. P. Karamchandani 
Shri J. S, Matharu 

Shri J. N. Mullick 
Offic£R-in-Ciiaro£ (Timbsr Logoino 

Branch) 
Representative 
Shri A. C. Sekhar 
Shri C. Seshachalam 
Shri N. K. Sharma 
Shri S, M. Sibtain 
Shri M. Swarup 



Research, Designs & Standards Organization (Miniitry of 

Railways) 
Forest Department, Govcniknent of West Bengal 
Inspectorate General of Forests (Ministry of Food, Agriculture, 

Community Development & Co-operation) 
Naval Headniuaiters 



Forest Department, Government of Punjab 

Defence Production Organization (Ministry of Defence) 

Directorate General of Civil Aviation (Ministry of Tramport & 
Aviation) 

Revenue & Agricultural Department, Government of Gujrat 
Directorate General of Technical Development (Ministry of 

Supply, Technical Development & Materials Planning) 
Forest I>epartment, Government of Ilimachal Pradesh 
Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun 

Forest Department, Government of Jammu & Kashmir 
Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun 
Curzon & Company, Madras 

Forest E^epartment, Government of Madhya Pradesh 
Forest Department, Government of Uttar Pradesh 
Paharpur Timbers Private Ltd, Calcutta 



ISs 2377-1967 

Indian Standard 

TABLES FOR 
VOLUMES OF GUT SIZES OF TIMBER 

(First P\evision) 

0. FOREWORD 

0.1 iThis Indian Standard (First Revision) was adopted by the Indian 
Standards Institution on 27 February 1967, after the draft finalized by the 
Timber Sectional Committee had been approved by the Civil Engineering 
Division Council. 

0,2 This Indian Standard v^as first printed in 1963 and covered volume 
tables for the sizes of converted timber specified in IS : 1331-1958*. With 
the revision of IS : 1331-1958* in view of the adoption of metric system and 
for rationalizing the sizes of converted timber specified in the standard, the 
need for revision of the volume tables has been felt so as to cover the sizes 
specified in IS : 1331-1966t. 

0,3 Assistance has also been rendered by the valuable data supplied by the 
Director, Weights and Measures Cell, Ministry of Commerce, GovaE^ment 
of India. 

0.4 All the quantities given in this standard have been rounded off in 
accordance with IS :,2-1960J. 



1. SCOPE 

1*1 This standard provides tables for volume of cut sizes of timber covcjcd 
by IS : 1331-1966I. Lengths from 30 to 500 cm are covered in steps of 5 cm. 
Volumes are given in cubic metres correct up to five decimal places. 



♦ Specification for cut sizes of timber. 

t Specification for cut sizes of timber (revised). 

t Rules for rounding off numerical values {revised). 
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TABLE 1 VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 10 mm, WIDTH 40 mm TO 120 mm) 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


10x40 
mm 


10x50 
mm 


10x60 
mm 


10x80 
mm 


10x100 
mm 


10x120 
mm 



Volume in m' 



30 


0000 12 


0-000 15 


0-000 18 


0-000 24 


0000 30 


0-000 36 


35 


0000 14 


0000 18 


0-000 21 


0-000 28 


0000 35 


0-000 42 


40 


0000 16 


0000 20 


0-000 24 


0-000 32 


0-000 40 


0-000 48 


45 


0-000 18 


0000 22 


0-000 27 


0000 36 


0000 45 


0-000 54 


50 


0000 20 


0000 25 


0-000 30 


0000 40 


0-000 50 


0-000 60 


55 


0-000 22 


0-000 28 


0000 33 


0000 44 


0000 55 


0-000 66 


60 


' 0000 24 


0000 30 


0-000 36 


0000 48 


0-000 60 


0000 72 


65 


0000 26 


0000 32 


0000 39 


0-000 52 


0-000 65 


0000 78 


70 


0-000 28 


0000 35 


0-000 42 


0000 56 


0-000 70 


0-000 84 


75 


0000 30 


0-000 38 


0-000 45 


0000 60 


0-000 75 


0-000 90 


80 


0-000 32 


0000 40 


0-000 48 


0-000 64 


0000 80 


0-000 96 


85 


0-000 34 


0000 42 


y 0.000 51 


0000 68 


0-000 85 


0001 02 


90 


0000 36 


0-000 45 


0000 54 


0000 72 


0-000 90 


0-00108 


95 


0*000 38 


0000 48 


0000 57 


0-000 76 


0-000 95 


0-001 14 


100 


0-000 40 


0000 50 


0-000 60 


0000 80 


0001 00 


O-OOl 20 


105 


OOOQ 42 


0-000 52 


0000 63 


0000 84 


0-001 05 


0-001 26 


110 


0-000 44 


0-000 55 


0000 66 


0-000 88 


0001 10 


O-OOl 32 


115 


0*000 46 


0-000 58 


0-000 69 


0000 92 


0-001 15 


0001 38 


120 


0-000 48 


0000 60 


0000 72 


0-000 96 


0-OQl 20 


0-001 44 


125 


0000 50 


0-000 62 


0-000 75 


0001 00 


0001 25 


0001 50 


130 


0-000 52 


0000 65 


0-000 78 


0-OOi 04 


0-001 30 


0-001 56 


135 


0-000 54 


0000 68 


0000 81 


0001 08 


0001 35 


0-001 62 


140 


0-000 56 


0000 70 


0000 84 


0001 12 


0001 40 


0-00168 


145 


0000 58 


0-000 72 


0-000 87 


0-001 16 


O-OOI 45 


0=001 74 


150 


0000 60 


0-000 75 


0000 90 


0001 20 


0001 50 


0001 80 


155 


0000 62 


0-000 78 


0-000 93 


O-OOI 24 


0001 55 


0-001 86 


160 


0000 64 


0000 80 


0-000 96 


0-001 28 


0001 60 


000192 


165 


0000 66 


0-000 82 


0-000 99 


0-001 32 


0001 65 


0-001 98 


170 


0-000 68 


0000 85 


0001 02 


0-001 35 


001 70 


0002 04 


175 


0-000 70 


0-000 88 


0001 05 


0-00140 


0-001 75 


OWZIO 


180 


0000 72 


0-000 90 


0-001 08 


0-001 44 


0001 80 


0002 16 


185 


0000 74 


0-000 92 


0-001 U 


0001 48 


0001 85 


0-002 22 


190 


0000 76 


0-OCO 95 


0-001 14 


0-001 52 


000 1 90 


0002 28 


195 


0000 78 


0-000 98 


0-001 17 


0-001 56 


0-001 95 


0002 34 


|200 


0000 80 


0001 00 


0001 20 


0001 60 


0-002 00 


0002 40 
{Continued} 
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TABLE 1 VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 10 ipm, WIDTH 40 mm TO 120 mm)— Con^ 



Length 
cm 



10x40 
mm 



Gross-Sectional Dimensions 



10x50 
mm 



10x60 
mm 



10x80 
mm 



10x100 
mm 



10x120 
mm 



Volame^in m* 



205 


0000^ 


0-001 02 


0-001 23 


0001 64 


0*002 05 


0*002 46 


210 


0*060 84 


0-001 05 


0-001 26 


0*001 68 


0002 10 


0002 52 


215 


0000 86 


0-001 08 


0-001 29 


0-001 72 


0002 15 


0*002 58 


22d 


0-000 88 


O-OOl 10 


0-001 32 


JJOOl 76 


0*002 20 


0-002 64 


225 


0-000 90 


O-OOI 12 


0*001 35 


6*001 80 


0-002 25 


0-002 70 


230 


0000 92 


0-001 15 


0-001 38 


0-00184 


0*002 30 


0-002 76 


235 


0-000 94 - 


0001 18 


0001 41 


0^188 


0002 35 


0-002 82 


240 


0-000 96 


0001 20 


0-00144 


000192 


0002 40 


0002 88 


245 


0000 98 


0-001 22 


0*001 47 


0*001 96 


0002 45 


0002 94 


250 


0001 00 


0-001 25 


0-001 50 


0002 00 


0002 50 


0003 00 


255 


0001 02 


0001 28 


0-001 53 


0002 04 


0-002 55 


0003 06 


260 


0-001 04 


0001 30 


0*001 56 


0002 08 


0-002 60 


0003 12 


265 


0-00 1 06 


0-001 32 


0-001 59 


0*002 12 


0-002 65 


0003 18 


270 


COOl 08 


O-OOI 35 


0-001 62 


0*002 16 


0-002 70 


0-003 24 


275 


0001 10 


0-001 38 


0001 65 


0*002 20 


0002 75 


0-003 30 


2^0 


O-OOI 12 


0-001 40 


0001 68 


0-002 24 


0002 80 


0003 36 


28o 


0-001 14 


0-001 42 


0*001 71 


0-002 28 


0*002 85 


0003 42 


290 


0001 16 


0001 45 


0-001 74 


0-002 32 


0*002 90 


0003 48 


295 


0-001 18 


0-001 48 


0-001 77 


0-002 36 


0002 95 


0*003 54 


300 


O-OOl 20 


0001 50 


OtOOI 80 


0-002 40 


0-003 00 


0-003 60 


305 


0-001 22 


0-001 52 


0001 83 


0*002 44 


0-003 05 


0003 66 


310 


0-001 24 


0-001 55 


0001 86 


0002 48 


0003 10 


0-003 72 


315 


0-001 26 


0001 58 


0-001 89 


0-002 52 


0-003 15 


0-003 78 


320 


0001 28 


0-001 60 


000 1 92 


0-002 56 


0003 20 


0003 84 


325 


000 1 30 


0001 62 


0001 95 


0*002 60 


0-003 25 


0003 90 


330 


0-001 32 


0-001 65 


0*001 98 


0*002 64 


0-003 30 


0003 96 


335 


0-001 34 


0-001 68 


0-002 01 


0002 68 


0003 35 


0-004 02 


340 


O-OOl 36 


0-001 70 


0-002 04 


0*002 72 


0003 40 


0004 08 


345 


0-001 38 


O-OOI 72 


0002 07 


0-002 76 


0-003 45 


0*004 14 


350 


0*001 40 


0*001 75 


0002 10 


0002 80 


0003 50 


0-004 20 
{Continued) 
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TABLE 1 VOLUME m CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 10 mm, WIDTH 40 mm TO 120 nuny-C'onfd 



Length 
cm 



Cross-Sectional Dimensions 



10x40 
mm 



10x50 
mm 



10x60 
mm 



10x80 

mm 



iOxlOO 
mm 



i0x!20 
mm ' 









Volume in m' 








355 


0*001 42 


0001 78 


0002 13 


0002 84 


0003 55 


0-004 26 


360 


000144 


O-OOI 80 


0-002 16 


0002 88 


0-003 60 


0004 32 


365 


0001 46 


0-001 82 


0-002 19 


0002 92 


0003 65 


0004 38 


370 


0001 48 


0-001 85 


0002 22 


0-002 96 


0-003 70 


0004 44 


375 


0-001 50 


000188 


0002 25 


0003 00 


0-003 75 


0004 50 


380 


0001 52 


0-001 90 


0002 28 


0-003 04 


0003 80 


0-004 56 


385 


0*001 54 


0-001 92 


0002 31 


0-003 08 


0003 85 


0*004 62 


390 


0-00 1 56 


0-001 95 


0002 34 


0003 12 


0003 90 


0-004 68 


395 


0001 58 


0-001 98 


0-002 37 


0-003 16 


0-003 95 


0004 74 


400 


000 1 60 


0-002 00 


0002 40 


0-003 20 


0-004 00 


0*004 80 


405 


0001 62 


0002 02 


0002 43 


0003 24 


0004 05 


0-004 86 


410 


0001 64 


0002 05 


0002 46 


0-003 28 


0004 10 


0-004 92 


415 


000166 


0-002 08 


0-002 49 


0003 32 


004 15 


0*004 98 


420 


0001 68 


0-002 10 


0002 52 


0003 36 


0004 20 


0-00->04 


425 


0001 70 


0002 12 


0002 o5 


0003 40 


0-004 25 


0-005 10 


430 


0-001 72 


0002 15 


0002 58 


0003 44 


0-004 30 


0-005 16 


435 


0-001 74 


0-002 18 


0002 61 


0003 48 


0004 35 


0005 22 


440 


0-001 76 


0002 20 


0-002 64 


0-003 52 


0004 40 


0-005 28 


445 


0-001 78 


0002 22 


0*002 67 


0-003 56 


0-004 45 


0005 34 


450 


0001 80 


0002 25 


0002 70 


0-003 60 


0*004 50 


0-005 40 


455 


0-001 82 


0-002 28 


0-002 73 


0-003 64 


0-004 55 


0*005 46 


460 


0001 84 


0-002 30 


0-002 76 


0003 68 


0-004 60 


0005 52 


465 


0-001 86 


0-002 32 


0002 79 


0003 72 


0*004 65 


0*005 58 


470 


0001 88 


0-002 35 


0002 82 


0003 76 


0004 70 


O005 64 


475 


0001 90 


0002 38 


0-002 85 


0003 80 


0-004 75 


0-005 70 


480 


0-001 92 


0-002 40 


0002 88 


0003 84 


0-004 80 


0005 76 


485 


0001 94 


0002 42 


0002 91 


0003 88 


0-004 85 


0005 82 


490. 


0001 96 


0-002 45 


0-002 94. 


0003 92 


0-004 90 


0-005 88 


495 


0001 98 


0-002 48 


0-002 97 


0003 96 


0-004 95 


0005 94 


500 


0.002 00 


0-002 50 


0-003 00 


0-004 00 


0-005 00 


0-006 00 
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r ABLE 2 VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER (THICKNESS 15 

WIDTH 40 auBB TO ISO sua) 



Ir'lKC.TH ! 



15 <4U 
rpm 



Cross-Sectional Dimensions 



13x50 
mm 



15x60 
mm 



15x80 
mm 



15x100 15x120 
mm mm 



15x140 
mm 



15x160 
mm 



15x180 
mm 



Volmne in m* 



40 
45 
50 



0-000 18 
0-000 21 

o-oog-24 

g-^000 27 
0-000 30 



o-ooe-aa 

e#0 26 
0-000 30 
0000 34 
0000 38 



0-000 27 
0-OOU 32 
000 36 
OQOO 40 
0000 45 



0-000 36 
0-000 42 



0*000 45 
0*000 52 



0-000 48 0000 60 
0000 54 0-000 68 
0000 60 0-000 75 



0000 54 
0000 63 
000 72 
0-000 81 
0000 90 



0*000 63 
0-000 74 
0*000 84 
0000 &4 
0*001 05 



0*000 72 
0000 84 

0000 96 
O-OOI 08 

0001 20 



0-000 81 

0000 94 

0001 08 
0*001 22 
0001 35 



55 
60 
65 
70 
75 



0-000 33 
0*000 36 
0*000 39 
0-000 42 
0-000 45 



0000 41 
0-000 45 
0-000 49 
0-000 52 
0-000 56 



0*000 50 
0000 54 
0-000 58 
0-000 63 
0000 68 



0000 66 
0-000 72 
0000 78 
0-000 84 
0-000 90 



0*000 82 
0*000 90 
0-000 98 
0*001 05 
0*001 12 



0-000 99 
000 1 08 
0001 17 
0*001 26 
000 1 35 



0-001 16 
0001 26 
0-001 36 
0001 47 
0-001 58 



0001 32 
0*00144 
0-001 56 
000168 
0*00180 



0001 48 
0*001 62 
0-001 76 
0*001 89 
0*00S02 



80 
85 
90 
95 
llOO 



0000 48 
0-000 51 
0-000 54 
0*000 57 
0*000 60 



0-000 60 
0000 64 
0*000 68 
0000 71 
0*000 75 



0-000 72 
0000 76 
0-000 81 
0000 86 
0000 90 



0-000 96 
0*001 02 
O-OOI 08 
0001 14 
0-001 20 



0*001 20 
0*001 28 
0*001 35 
0001 42 
0001 50 



0001 44 
0*001 53 
000 1 62 
0*001 71 
0*001 80 



000168 
0001 78 
000 1 89 
0-002 00 
0*002 10 



0*001 92 
0002 04 
0*002 16 
0*002 28 
0-002 40 



0*002 16 
0*002 30 
0002 43 
0*002 56 
0*002 70 



105 
IIQ 
115 
120 

125 



0-000 63 
0*000 66 
0*000 69 
0000 72 
0-000 75 



0*000 79 
000 82 
0*000 86 
0000 90 
0000 94 



0*000 94 

000 99 
0*001 04 

0001 08 
0-001 12 



0001 26 
OGGl 32 
O-OOI 38 
0*001 44 
0001 50 



0001 58 
0001 65 
0*001 72 
0*001 30 
0-001 88 



000 1 89 

0001 98 
0-002 07 
0*002 16 

0002 25 



0002 20 
0002 31 
0002 42 
0*002 52 
0002 62 



0002 52 
0002 64 
0002 76 
0*002 88 
0*003 00 



0*002 84 
0-002 97 
0:003 10 
0-003 24 
0-003 38 



130 
!35 
140 
145 
150 



0000 78 
0-000 81 
0-000 84 
0000 87 
0000 90 



0000 98 
0*001 01 
0-001 05 

0001 09 
0*001 12 



0-001 17 
0*001 22 
O-OOI 26 
0*001 30 
0-001 35 



0-001 56 
0*001 62 
0*001 68 
0-001 74 
0*001 80 



0-001 95 
0*002 02 
0*002 10 
0002 18 
0*002 25 



0002 34 
0002 43 
0-002 52 
0-002 61 
0-002 70 



0*002 73 
0*002 84 
0*002 94 
0*005 04 
0*003 15 



0*003 12 0003 51 

0-003 24 0-003 64 

0-003 36 0003 78 

0-003 48 0*003 92 

0*003 60 0004 05 



155 

160 
165 
170 
175 



0-000 93 
0*000 96 
0*000 99 
0-001 02 
0-001 05 



O-OOI 16 
0*001 20 
0*001 24 
0*001 28 
0001 31 



OOQI 40 
0*001 44 
0*001 48 
0-001 53 
000 1 58 



0*001 S6 
0*001 92 
O-OOI 98 
0*002 04 
0-002 10 



Q'Q02 32 
0-002 40 
0*002 48 
0*002 55 
0-002 62 



0002 79 
0002 88 

0002 97 

0003 06 
0003 15 



0-003 26 
0003 36 
0-003 46 
0003 57 
0*003 68 



Q'QQS 72 
0003 84 
0-003 96 
0*004 08 
0-004 20 



0*004 32 
0-004 46 
0*004 59 
0004 72 



180 
185 
190 
195 
200 



0001 08 

0*001 11 
0*001 14 
0-001 17 
0-001 20 



0-001 35 
0*001 39 
0-001 42 
0001 46 
0-001 50 



0-001 62 
0001 66 
0*001 71 
O-OOI 76 
0001 80 



0*002 16 
0-002 22 
0*002 28 
0*002 34 
0-002 40 



0*002 70 
0-002 78 
0*002 65 
0*002 92 
0-003 00 



0*003 24 
0*003 33 
0-003 42 
0*003 51 
0*003 60 



0-003 78 
0*003 88 
0*003 99 
0-004 10 
0-004 20 



0-004 32 
0-004 44 
0-004 56 
0*004 68 
0-004 80 



0-004 86 
0-005 00 
0*005 13 
0-005 26 
0*005 40 



205 
210 

215 
220 
225 



O-OOI 23 

0-001 26 
0-001 29 
0-001 32 
0-001 35 



0-001 54 
0-001 58 
0-001 61 
0001 65 
0001 69 



0*001 84 
0-001 89 
0*001 94 
0-001 98 
0.002 02 



0*002 46 
0002 52 
0-002 58 
0*002 64 
0-002 70 



0*003 08 
0003 15 
0-003 22 
0003 30 
0003 38 



0*003 69 
0003 78 
0-003 87 
0003 96 
0-004 05 



0*004 30 
0-004 41 
0-004 52 
0-004 62 
(>004 72 



0-004 92 
0005 04 
0-005 16 
0005 28 
0*005 40 



0*005 54 
0-005 67 
0*005 80 
0-005 94 
0006 08 



230 
zi35 
240 
245 
250 



0-001 38 
0-001 4i 
0-001 44 
O'OOl 47 
0001 50 



0*001 72 
0-001 76 
0001 80 
0-001 84 
0001 88 



0-002 07 
0-002 12 
0-002 16 
0*002 20 
0-002 25 



0-002 76 
0002 82 
0*002 88 
0002 94 
0*003 00 



0-003 45 
0*003 52 
0003 60 
0003 68 
0*003 75 



0*004 14 
0*004 23 
0004 32 
004 41 
0004 50 



0*004 83 
0*004 94 
0005 04 
0-005 14 
0*005 25 



0005 52 
0005 64 
0005 76 
0*005 88 
0-006 00 



0-006 21 
0006 34 
0-006 48 
0*006 62 
0-006 75 

{Contimud) 



IS: 2377-1967 



TABLE 2 VOLUME W CUBIC METRES OF CUT SIZES Of TIM^ElC (THICKNESS 15 mn, 
WIDTH 40 mm TO 180 nua)^Contd i^ 



LSNOTH 

cm 



Cross-Sectional Dimensions 



15x40 
mm 



15x50 
mm 



15x60 
mm 



15x80 
mm 



15x100 
mm 



15x120 15x140 15x160 15x180 
mm mm mm mm 



255 
260 
265 
270 
275 

280 
285 
290 
295 
300 

305 
^310 

Ml 

325 



Volume la m* 



0-001 53 
0001 56 
0001 59 
0001 62 
0001 65 


0001 91 
000 1 95 
0001 99 
000202 
0-002^06 


0002 30 
0002 34 
0002 38 
«-002 43 
I&-002 4^ 


0*003 06 
0003 12 
0003 18 
0003 24 
0003 30 


0*003 82 
0-003 90 
0-003 98 
0004 05 
0-004 12 


0-00168 
0001 71 
0001 74 
0001 77 
000180 


0.002 10 
0-002 14 
0002 18 
0002 21 
0-002 25 


0-002 5 ! 
0002 5 ; 
0002 6 
0*002 66 
0*00? 70 


0003 36 
0003 42 
0-003 48 
0003 54 
0003 60 


0004 20 
0004 28 
0004 35 
0-004 42 
0004 50 


0001 83 
0001 86 
000189 
000192 
0001 95 


0-002 29 
0002 32 
0002 36 
0002 40 
0-002 44 


0002 74 
0-002 79 
0*002 84 
0-002 88 
0002 92 


0-003 66 
0003 72 ' 
0-003 78 
0003 84 
0-003 90 


0004 58 
' ft«e!04 65 
0004 72 
0004 80 
0*004 88 



0*004 59 
0*004 68 
0-004 77 

0004 86 
0*004 95 

0005 04 
0005 13 
0*005 22 
0*005 31 
0005 40 

0005 49 
0005 58 
0*005 67 
0*005 76 
0-005 85 



0*005 36 
0-005 46 
0-005 56 
0-005 67 
0*005 78 

0005 88 
0*005 98 
0*006 09 
0-006 20 
0-006 30 

0-006 40 
0-006 51 

0006 62 
0006 72 
0-006 82 



0006 12 
0-006 24 
0*006 36 
0006 48 
0006 60 

0-006 72 
0006 84 

0006 96 

0007 08 
0007 20 

0*007 32 
0-007 44 
0*007 56 
0007 68 
0-007 80 



0006 88 

0007 02 
0007 16 
0007 29 
0007 42 

0-007 56 
0*007 70 
0007 83 

0007 96 

0008 10 

0008 24 
0*008 37 
0-008 50 
0-008 64 
0008 78 



330 
335 
340 
345 
350 



0-001 98 
0-002 01 
0-002 04 
0-002 07 
0-002 10 



0-002 48 
0*002 51 
0-002 55 
0-002 59 
0-002 62 



0*002 97 
0-003 02 
0-003 06 
0003 10 
0-003 15 



0-003 96 
0-004 02 
0-004 08 
0004 14 
0*004 20 



0004 95 
0*005 02 
0*005 10 

0005 18 
0-005 25 



0005 94 
0*006 03 
0*006 12 
0*006 21 
0-006 30 



0*006 93 
0*007 04 
0-007 14 
0-007 24 
0-007 35 



0-007 92 
0008 04 
0-008 16 
0008 28 
0-008 40 



0*008 91 
0*009 04 
0*009 18 
0*009 32 
0-009 45 



355 
360 
365 
370 
375 

380 
385 
390 
395 
400 



0002 13 
0*002 16 
0002 19 
0-002 22 
0*002 25 

0*002 28 
0-002 31 
0-002 34 
0-002 37 
0-002 40 



0-002 66 
0002 70 
0002 74 
0-002 78 
0002 81 

0-002 C5 
0*002 89 
0-002 92 
0-002 96 
0-003 00 



0*003 20 
0-003 24 
0-003 28 
0-003 33 
0-003 38 

0003 42 
0-003 46 
0-003 51 
0-003 56 
0-003 60 



0*00426 
0-004 3'^ 
0-004 38 
0004 44 
0*004 50 

0*004 56 
0004 62 
0*004 68 
0-004 74 
0004 80 



0-005 32 
0-005 40 
0005 48 
0-005 55 
0-005 62 

0005 70 
0005 78 
0005 85 
0*005 92 
0-006 00 



0-006 39 
0006 48 
0006 57 
0006 66 
0-006 75 

0*006 84 
0006 93 
0*007 02 
0-007 n 
0-007 20 



0*007 46 
0*007 56 
0*007 66 
0-007 77 
0*007 88 

0-007 98 
0*00$ 08 
0*008 19 
0008 30 
0-008 40 



0*008 52 
0*008 64 

0008 76 
0*008 88 
0-009 00 

0*009 12 
0*009 24 

0009 36 
0-009 48 
0*009 60 



0*009 58 
0*009 72 
0^009 86 
009 99 
0-010 12 

0010 26 
0010 40 
0010 53 
0010 66 
0010 80 



405 
410 
415 
420 
425 



0-002 43 
0002 46 
0-002 49 
0002 52 
0-002 55 



0-003 04 
0*003 08 
0*003 1 1 
0003 15 
0-003 19 



0003 64 
0*003 69 
0-003 74 
0-003 78 
0-003 82 



0004 86 
0-004 92 
0-004 98 
0*005 04 
0-005 10 



0-006 08 
0006 15 
0*006 22 
0-006 30 
0-006 38 



0-007 29 
0-007 38 
0-007 47 
0-007 56 
0-007 65 



0008 50 
0008 61 
0008 72 
0008 82 
0-008 92 



0-009 72 
0-009 84 
0-009% 
0*010 08 
0-010 20 



00 10 94 
0*011 07 

0011 20 
0-011 34 
0-01 1 48 



430 
435 
440 
445 
450 

455 
460 
465 
470 
475 

480 
485 
490 
495 
500 



0*002 58 
0002 61 
0*002 64 
0002 67 
0002 70 

0002 73 
0*002 76 
0002 79 
0*002 82 
0-002 85 

0002 88 
0002 91 
0-002 94 

0002 97 

0003 00 



0-003 22 
0-003 26 
0*003 30 
0-003 34 
0*003 38 

0-003 41 
0-003 45 
0-003 49 
0-003 52 
0-003 56 

0003 60 
0-003 64 
0*003 68 
0-003 71 
0-003 75 



0003 87 
0-003 92 
0*003 96 
0*004 00 

0004 05 

0*004 10 
0-004 14 
0*004 18 
0*004 23 
0*004 28 

0004 32 
0*004 36 
0-004 41 
0-004 46 
0-004 50 



0*005 16 
0-005 22 
0-005 28 
005 34 
0-005 40 

0005 46 
0-005 52 
0-005 58 
0*005 64 
0005 70 

0-005 76 
0005 82 
0005 88 
0-005 94 
0-006 00 



0-006 45 
0-006 52 
0-006 60 
0-006 68 
0006 75 

0-006 82 
0006 90 
0*006 98 
0*007 05 
,0^007 12 

0-007 20 
0-007 28 
0-007 35 
0-007 42 
0-007 50 



0*007 74 
0-007 83 
0-007 92 
0*008 01 
0-008 10 

0-008 19 
0-00828 
0008 37 
0*008 46 
0-008 55 

0-008 64 
0008 73 
0-008 82 
0008 91 
0-009 00 



0-009 03 
0*009 14 
0*009 24 
0*009 34 
0-009 45 

0-009 56 
0009 66 
0-009 76 
0009 87 

0009 98 

0*010 08 
0-010 18 
0*010 29 

0010 40 
0-010 50 



0010 32 
0010 44 
0*010 56 
0-010 68 
0-010 80 

0010 92 
0*01 1 04 
0-011 16 
0-011 28 
0-01 1 40 

0-0 U 52 
0-011 64 
0.011 76 
0*011 88 
0012 00 



011 61 
0*0U 74 
0*01 1 88 

0*012 02 
0*012 15 

0012 28 
0-012 42 
0-012 56 
0-012 69 
0*012 82 

0*012 96 

0013 10 
0*013 23 
0-013 36 
0*013 50 



IS t 2377' 67 



TABLE 3A. VOLUME IN GUHIG METRES OF CITT SIZES OF tlMBldEi 
(THIGKNESS 20 mm, WIDTH 40 mm TO 120 mm) 



Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


20x40 


20x50 


! 20x60 


20x80 


20x100 


20x120 




mm 


mm 


i mm 


mm 


mm 


mm 








Volnmeiii m* 






30 


0000 24 


0000 30 


0000 36 


0000 48 


0000 60 


0000 72 


35 


0-000 28 


0000 35 


0000 42 


0-000 56 


0000 70 


0000 84 


40 


0000 32 


0000 40 


0000 48 


0000 64 


0000 80 


0000 96 


45 


0000 36 


0000 45 


0000 54 


0-000 72 


0000 90 


000108 


50 


0000 40 


0000 50 


0000 60 


0000 80 


000100 


0001 20 


55 


0000 44 


0-000 55 


0000 66 


0000 88 


0001 10 


0001 32 


60 


0000 48 


0*000 60 


0000 72 


0000 96 


0001 20 


000144 


65 


0000 52 


0*000 65 


0000^ 


0-00104 


001 30 


0001 56 


70 


0-000 56 


0-000 70 


0*000 84 


0001 12 


0-00140 


000168 


75 


0000 60 


0000 75 


0000 90 


0001 20 


000150 


000180 


80 


a000 64 


0-000 80 


0000 96 


0-001 28 


00016a 


C 001 92 


85 


0-000 68 


0000 85 


0*001 02 


0001 36 


0001 70 


^*Q02 04 


90 


0-000 72 


0*000 90 


0-001 08 


0-00144 


000180 


0002 1^ 


95 


0-000 76 


0000 95 


0001 14 


0001 52 


0-00190 


0002 28 


100 


0000 80 


0*00100 


000120 


0-00160 


002 00 


0-002 40 


105 


0-000 84 


0-001 05 


0-001 26 


000168 


0002 10 


O002 52 


110 


0000 88 


0-001 10 


0001 32 


0-001 76 


0-002 20 


0002 64 


115 


0-000 92 


0001 15 


0-001 38 


0-00184 


0-002 30 


0002 76 


120 


0-000 96 


0-001 20 


0-00144 


0^00192 


0*002 40 


0002 88 


125 


0-00100 


0001 25 


001 50 


0-002 00 


0002 50 


0-003 00 


130 


0-00104 


0-001 30 


000156 


0-002 08 


0002 60 


0003 12 


135 


0-00108 


0001 35 


0-001 62 


0-002 16 


0002 70 


0-003 24 


140 


0-OOJ 12 


0-00140 


0-00168 


0-002 24 


0*002 80 


0003 36 


145 


0-001 16 


0(10145 


0001 74 


0*002 32 


0*002 90 


0003 48 


150 


0001 20 


0001 50 


0-001 80 


0*002 40 


0*003 00 


0003 60 


155 


0-001 24 


0001 55 


0001 86 


0*0^48 


0003 10 


0003 72 


160 


0001 28 


0*001 60 


0001 92 


0-002 56 


0-003 20 


0003 84 


165 


0001 32 


0001 65 


0001 98 


^ 0002 64 


0003 30 


0003 96 


170 


0001 36 


0001 70 


0002 04 


0002 72 


0-003 40 


0004 08 


175 


0-00140 


0*001 75 


0-002 10 


0*002 80 


0003 50 


0-004 20 

{Continued) 
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TABLE 3A VOLU^ffi m CVBIC METRES OF GUT SIZES OF T!M^^ 
(THICKNESS 20 mm, WIDTH 40 mm TO 120 mm)-Co«/rf 



Length 
cm 



20x40 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



20x50 
mm 



20x60 
mm 



20x80 
mm 



20x100 
mm 



20x120 
mm 









Volume in m* 






180 


000144 


0-001 80 


0-002 16 


0-002 88 


0-003 60 


0004 32 


185 


0001 48 


0-001 85 


0-002 22 


0-002 96 


0003 70 


0004 44 


130 


OOOi 52 


OOOi 90 


0-002 28 


0-003 04 


0003 80 


0004 56 


195 


0001 56 


0001 95 


0-002 34 


0003 12 


0-003 90 


0-004 68 


200 


OOOI 60 


0-002 00 


0-002 40 


0-003 20 


0-004 00 


0004 80 


205 


0-001 64 


0*002 05 


0002 46 


0-003 28 


0004 10 


0004 92 


210 


0001 68 


0-002 10 


0-002 52 


0003 36 


0-004 20 


0*005 04 


215 


0-001 72 


0*002 15 


0002 58 


0003 44 


0-004 30 


0-005 16 


220 


0-001 76 


0-002 20 


0-002 64 


0-003 52 


0-004 40 


0-005 28 


225 


00180 


0002 25 


0-002 70 


0-003 60 


0004 50 


0005 40 


230 


000184 


0-002 30 


0-002 76 


0003 68 


0-004 60 


0-005 52 


235 


000188 


0-002 35 


0002 82 


0-003 76 


0004 70 


0005 64 


240 


000192 


0-002 40 


0-002 88 


0003 84 


0-004 80 


0005 76 


245 


000196 


0-002 45 


0002 94 


0-003 92 


0004 90 


0*005 88 


250 


0-002 00 


0002 50 


0-003 00 


0-004 00 


0005 00 


0-006 00 


255 


0002 04 


0002 55 


0-003 06 


0-004 08 


OOdB 10 


0006 12 


260 


0-002 08 


0-002 60 


0003 12 


0-004 16 


0-005 20 


0006 24 


265 


0002 12 


0002 65 


0003 18 


0-004 24 


0-005 30 


0-006 36 


270 


0-002 16 


0002 70 


0-003 24 


0004 32 


0-005 40 


0006 48 


275 


0-002 20 


0-002 75 


0-003 30 


0-004 40 


0005 50 


0-006 60 


280 


0002 24 


0002 80 


0003 36 


0-004 48 


0-005 60 


0-006 72 


285 


0-002 28 


0002 85 


0003 42 


0004 56 


0005 70 


0006 84 


290 


0-002 32 


0002 90 


0-003 48 


0-004 64 


0005 80 


0006% 


295 


0002 36 


0002 95 


0-003 54 


0-004 72 


0-005 90 


0-007 08 


300 


0002 40 


0003 00 


0-003 60 


0*004 80 


0006 00 


0007 20 


305 


0002 44 


0-003 05 


0-003 66 


0-004 88 


0-006 10 


0007 32 


310 


0002 48 


0003 10 


0003 72 


0-004 96 


0-006 20 


0-007 44 


315 


0-002 52 


0003 15 


0-003 78 


0005 04 


0006 30 


0-007 56 


320 


0-002 56 


GtK)3 20 


0003 84 


0-005 12 


0-006 40 


0-007 68 


325 


0-002 60 


0-003 25 


0-003 90 


0-005 20 


0-006 50 


0-007 80 
(Coniinmd) 
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TAKLE $A VOLUME IX CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 

(THICKNESS 20 mm, WIDTH 40 mm TO 120 mm)—Contd 



Gross-Sectional Dimensions 



cm 


r 20x40 ■ 


20x50 


20x60 


I 20x80 


20x100 i 


20x120 




mm 


mm 


mm 


\ mm 


mm 


mm 








Volume In 


m3 






330 


0002 64 


0003 30 


0003 96 


0-005 28 


0-006 60 


0*007 92 


333 


0002 68 


0003 35 


0004 02 


0-005 36 


0006 70 


0-008 04 


340 


0002 72 


0003 40 


0004 08 


0-005 44 


0006 80 


0*008 16 


345 


002 76 


0003 45 


0-004 14 


0-005 52 


0-006 90 


0-008 28 


350 


0-002 80 


0-003 50 


0004 20 


0005 60 


0-007 00 


0008 40 


355 


0-002 84 


0003 55 


0004 26 


0-005 68 


0-007 10 


0008 52 


360 


0002 88 


0003 60 


0004 32 


0005 76 


0007 20 


0008 64 


365 


0002 92 


0003 65 


0-004 38 


0005 84 


0-007 30 


008 76 


370 


0002 96 


0-003 70 


0004 44 


0-005 92 


0-007 40 


0008 88 


375 


0003 00 


0-003 75 


0*004 50 


0006 00 


0*007 50 


0009 00 


380 


0003 04 


0003 80 


0004 56 


0006 08 


0-007 60 


0009 12 


385 


003 08 


0003 85 


0-004 62 


0-006 16 


0007 70 


0-009 24 


390 


0-003 12 


0003 90 


0-004 68 


0006 24 


0-007 80 


0-009 36 


395 


0003 16 


0003 95 


0-004 74 


0006 32 


0-007 90 


0009 48 


400 


0003 20 


0004 00 


0004 80 


0-006 40 


0008 00 


0009 60 


405 


0003 24 


0004 05 


0004 86 


0006 48 


0-008 10 


0009 72 


410 


000328 


0004 10 


0004 92 


0006 56 


0008 20 


0-009 84 


415 


0003 32 


0004 15 


0-004 98 


0-006 64 


0008 30 


0-009 96 


420 


0003 36 


0*004 20 


0005 04 


0006 72 


0-008 40 


0-010 08 


425 


0003 40 


0004 25 


0005 10 


0-006 80 


0008 50 


0010 20 


430 


0003 44 


0004 30 


0005 16 


0006 88 


0-008 60 


0010 32 


435 


0003 48 


0004 35 


0005 22 


0-006 96 


0-008 70 


0*010 44 


440 


0003 52 


0-004 40 


0-005 28 


0007 04 


0008 80 


0010 56 


445 


0003 56 


0004 45 


0-005 34 


0-007 12 


0008 90 


0-010 68 


450 


0003 60 


0004 50 


0005 40 


0007 20 


0-009 00 


0010 80 


455 


0*003 64 


0004 55 


0005 46 


0-007 28 


0-009 10 


0010 92 


460 


0*003 68 


0-004 60 


0005 52 


0-007 36 


0-009 20 


001104 


465 


0003 72 


0*004 65 


0005 58 


0-007 44 


0009 30 


0-OU 16 


470 


0003 76 


0004 70 


0005 64 


0007 52 


0009 40 


0-011 28 


475 


0003 80 


0004 75 


0005 70 


0-007 60 


0009 50 


001140 


480 


0003 84 


0004 80 


0005 76 


0-007 68 


0-009 60 


O-OII 52 


^CJ 


003 88 


004 85 


0005 82 


0007 76 


0-009 70 


0-OU 64 


490 


0003 92 


0-004 90 


0005 88 


0007 84 


0-009 80 


0-011 76 


495 


0-003 96 


0004 95 


0005 94 


0-007 92 


0009 90 


0-01188 


500 


0-004 00 


0005 00 


0-006 00 


0008 00 


0010 00 


0012 00 
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TABLE 3B VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS 20 mm, WIDTH 140 mm TO 240 mm) 




Length 






Cross-Sectional Dimensions 




cm 


20x140 


20x160 


20x180 


20x200 


20x220 


20x240 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume in 


m' 






30 


0000 84 


0-000 96 


0-00108 


0-00 1 20 


0-001 32 


0*00144 


35 


0000 9f 


t 0001 12 


0*001 26 


0-00140 


000 1 54 


0001 68 


40 


0001 12 


0-001 28 


0-001 44 


0001 60 


0-001 76 


0001 92 


45 


0001 2i 


i 0001 44 


O-OOl 62 


O-OOl 80 


0-001 98 


0-002 1^ 


50 


0001 4( 


) 0001 60 


0-001 80 


0-002 00 


0-002 20 


0002^ 


55 


000154 


t 0-00 1 76 


000 1 98 


0-002 20 


0002 42 


0-002 64 


60 


0001 6« 


I 0-001 92 


0-002 16 


0-002 40 


0-002 64 


0002 88 


^ 65 


000182 


0-002 08 


0-002 34 


0-^2 60 


0002 86 


0*003 12 


70 


000196 


► 0-002 24 


0-002 52 


0-002 80 


0003 08 


0-003 36 


75 


0002 10 0002 40 


0002 70 


0003 00 


0003 30 


0*0u3 60 


80 


0-002 24 


0002^6 


0-002 88 


0-003 20 


0-003 52 


0003 84 


85 


0002 36 


0002 72 


0003 06 


0-003 40 


000174 


0-004 08 


90 


0002 52 


0-002 88 


0-003 24 


0-003 60 


0-003 96 


0004 32 


95 


0-002 66 


► 0003 04 


0*003 42 


0003 80 


0-004 18 


0-004 56 


m 


0-002 8C 


) 0-003 20 


0-003 60 


0*004 00 


Q'004 40 


0*004 80 


105 


0002 94 


0-003 36 


0-003 78 


0-004 20 


0*004 62 


0-005 04 


110 


0-003 08 


0003 52 


0-003 96 


0004 40 


0-004 84 


0*005 28 


115 


0003 22 


0-003 68 


0004 14 


0-004 60 


0005 06 


0-005 52 


120 


0003 36 


0003 84 


0-004 32 


0-004 80 


0-005 28 


0-005 76 


125 


0003^ 


1 0-004 00 


0-004 50 


0005 00 


0-005 50 


0006 00 


130 


0003 64 


0-004 16 


0-004 68 


0-005 20 


0-005 72 


0006 24 


135 


0003 78 


0004 32 


0-004 86 


0-005 40 


0-005 94 


0006 48 


140 


0*003 92 


0*004 48 


0005 04 


0-005 60 


0-006 16 


0-006 72 


145 


0004 06 


0004 64 


0005 22 


0-005 80 


0006 38 


0-006 96 


150 


0-004 2C 


0004 80 


0-005 40 


0-006 00 


0-006 60 


0-007 20 


155 


0-004 34 


0-004 96 


0005 58 


0-006 20 


0-006 82 


0-007 44 


160 


0*004 48 


0005 12 


0-005 76 


0-006 40 


0-007 04 


0-007 68 


165 


0-004 62 


0005 28 


0005 94 


0-006 60 


0-007 26 


0007 92 


170 


0004 76 


0-005 44 


0-006 12 


0*006 80 


0-007 48 


0008 16 


175 


0004 90 


0-005 60 


0006 30 


0*007 00 


0007 70 


0008 40 
{Continued) 
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IS: 2377-1967 


TABLE 3B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS 20 mm, 


WIDTH 140 


mm TO 240 


mm)-~Contd 




L^?IGTH 




Cross-Sectional Dimensions 






cm 


20x140 


20. 160 


20x180 


20x200 


20x220 


20x240 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume In xn^ 






180 


0-005 04 


0005 76 


0006 48 


0007 20 


0-007 92 


0008 64 


185 


0005 18 


0005 92 


0006 66 


0;007 40 


0008 14 


0008 88 


190 


0-005 32 


0006 08 


0-006 84 


0-007 60 


0008 36 


0-009 12 


195 


0005 46 


0006 24 


0007 02 


0-007 80 


0-008 58 


0-009 36 


200 


0005 60 


0006 40 


0007 20 


0008 00 


0-008 80 


0-009 60 


205 


0*005 74 


0006 56 


0-007 38 


0008 20 


0009 02 


0009 84 


210 


0-005 88 


0^006 72 


0-007 56 


0008 40 


0009 24 


0010 08 


215 


0-006 02 


0-006 88 


0007 74 


0-008 60 


0-009 46 


0010 32 


220 


0-006 16 


0-007 04 


0-007 92 


0-008 80 


0009 68 


0010 56 


225 


0006 30 


0007 20 


0-008 10 


0009 00 


0-009 90 


0-010 80 


230 


0006 44 


0-007 36 


0-008 28 


0009 20 


0010 12 


0-01104 


235 


0006 58 


0-007 52 


008 46 


0009 40 


0-010 34 


0-0U28 


240 


0-006 72 


0007 68 


0008 64 


0-009 60 


0010 56 


0-01152 


245 


0006 86 


0-007 84 


0008 82 


0-009 80 


0010 78 


OOll 76 


250 


0-007 00 


0008 00 


0009 00 


0010 00 


0011 00 


0-012 00 


255 


0007 14 


0008 16 


0009 18 


0-010 20 


0-01122 


0-012 24 


260 


0007 28 


0-008 32 


0009 36 


0-010 40 


0-01144 


0-012 48 


265 


0-007 42 


0-Q08 48 


0009 54 


0010 60 


001166 


0012 72 


270 


0-007 56 


0-008 64 


0-009 72 


0-010 80 


001188 


0012 96 


275 


0007 70 


0008 80 


0-009 90 


001100 


0-012 10 


0-013 20 


280 


0-007 84 


0-008 96 


0010 08 


00U20 


0-012 32 


0013 44 


285 


0007 98 


0009 12 


0-010 26 


001140 


0012 54 


0-013 68 


290 


0-008 12 


0*009 28 


0-010 44 


0-011 60 


0-012 76 


0-013 92 


295 


0008 26 


0-009 44 


0-010 62 


0-01180 


0-012 98 


0014 16 


300 


0008 40 


0009 60 


0-010 80 


0012 00 


0013 20 


0-014 40 


305 


0008 54 


0-009 76 


0-010 98 


0-012 20 


0-013 42 


0014 64 


310 


0008 68 


0-009 92 


0-011 16 


0-012 40 


0-013 64 


0014 88 


315 


0-008 82 


0-010 08 


001134 


0-012 60 


0-013 86 


0-015 12 


32'^ 


0-008% 


0010 24 


0011 52 


0012 80 


0014 08 


0-015 36 


32:^ 


0009 10 


0010 40 


0-011 70 


0-013 00 


0-014 30 


0015 60 
{Contimitdl 
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IS J 2377.196? 



TABLE SB VOhVMB IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBEE 
(THJCaCNESS 20 mm, WIDTH 140 mm TO 240 tnnk)^:ontd 



Length 




Cross- Sectional Dimensions 






cm 


20x140 
mm 


20x160 
mm 


20 X 180 

mm 


20x200 
mm 


20 K 220 
mm 


20 ^ 240 
mm 






Volume Ilk m^ 




330 
335 
340 
345 
350 


0-009 24 
0009 38 
0-009 52 
0-009 66 
0009 80 


O-OIO 56 
0-010 72 
0-010 88 
0-011 04 
0-011 20 


o-on m 

0-012 06 
0012 24 
0-012 42 
0-012 60 


0013 20 
0013 40 
0-013 60 
0013 80 
0-014 00 


0-014 52 
0014 74 
0014 96 
0-015 18 
0-015 40 


0-015 84 
0-016 08 
016 32 
0016 56 
0016 80 


355 
360 
365 
370 
375 


0009 94 

0010 08 
0010 22 
0010 36 
0010 50 


0-0 11 36 
0011 52 
0-01168 
0011 84 
0-012 00 


0-012 78 
0-012 96 
0-013 14 
0013 32 
0-013 50 


0-014 20 
0-014 40 
0-014 60 
0-014 80 
0-015 00 


0-015 62 
0-015 84 
0-016 06 
0-016 28 
0-016 50 


0017 04 
0-017 28 
0-017 52 
0*017 76 
0-018 00 


- 380 
385 

390 
395 

400 


0010 64 
0010 78 

0010 92 

0011 06 
0-01120 


0-012 16 
0012 32 
0012 48 
0-012 64 
0-012 80 


0013 68 

0013 86 
0-014 04 

0014 22 
0-014 40 


0-015 20 
0015 40 
0015 60 
0-015 80 
0-016 00 


0-016 72 
0016 94 
0-017 16 
0-017 38 

0-017 60 


0018 24 

0018 48 
0-018 72 
0-018 96 

0019 20 


405 
410 

415 
420 
425 


001134 
0-01148 
0-01162 
O-Oll 76 
0-011 90 


0-012 96 
0-013 12 
0-013 28 
0-013 44 
0-013 60 


0-014 58 
0014 76 
0014 94 
0-015 12 
0-015 30 


0-016 20 
0-016 40 
0-016 60 
0-016 80 
0-017 00 


0-017 82 
0018 04 
0-018 26 
0-018 48 
0-018 70 


0-019 44 
0-019 68 
0019 92 
0-020 16 
0-020 40 


430 
435 

440 
445 
450 


0012 04 
0012 18 
0-012 32 
0012 46 
0012 60 


0-013 76 
0-013 92 
0-014 08 
0-014 24 
0-014 40 


0015 48 
0015 66 

0015 84 
0-016 02 

0016 20 


0-017 20 
0-017 40 
0-017 60 
0-017 80 
0-018 00 


0-018 92 
0-019 14 
0019 36 
0019 58 
0019 80 


0020 64 
0-020 88 

0021 12 
0-021 36 
0021 60 


455 
460 
465 
470 
475 


0012 74 
0012 88 
013 02 
0-013 16 
0-013 30 


0-014 56 
0014 72 

0014 88 
0-015 04 

0015 20 


0-016 38 
0-016 56 
0-016 74 
0-016 92 
0-017 10 


0-018 20 
0-018 40 

00 18 60 
0-018 80 

0019 00 


0020 02 
0-020 24 
0-020 46 
0-020 68 
0-020 90 


0-02184 
0-022 08 
0022 32 
0*022 56 
0022 80 


480 
485 
■ 490 
495 
500 


0-013.44 
0013 58 
0*013 72 

0013 86 

0014 00 


0-015 36 
0-015 52 
0-015 68 

0015 84 

0016 00 


0-017 28 
0-017 46 
0-017 64 

0017 82 

0018 00 


0-019 20 
0-019 40 
0019 60 
0-019 80 
0-020 00 


0-021 12 
0021 34 
002156 
0021 78 
0-022 00 


0023 04 
0023 28 
0-023 52 
0-023 76 
0-024 00 
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IS: 2377-1967 



TABLE 4A VOLUME IN CUUC METRES Or CtTT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 25 mm, WIDTH 40 mm TO IM mm) 



Length 






Cross-Sectional Dimensions 






cm 


25x40 i 
mm 


25x50 i 
mm i 


25x60 
mm 


25x80 
mm 


25x100 
mm 


25x120 
mm 


25x140 
mm 


25x160 










Volomcin 


m* 








30 
35 
40 
45 
50 


0000 30 
0000 35 
0-000 40 
0000 45 
0-000 50 


0000 38 
0000 44 
0000 50 
0000 56 
0-000 62 


0-000 45 
0-000 52 
0000 60 
0-000 68 
0000 75 


0-000 60 
0000 70 
0-000 80 
0000 90 
0-00100 


0-000 75 
0000 88 
000100 
O-OOI 12 
0-001 25 


0000 90 

0001 05 
O-OOI 20 
O-OOI 35 
0^150 


0-00105 
0-001 22 
0-00140 
0-001 58 
0001 75 


0-00120 
0-00140 
0-00160 
0-00180 
0-002 00 


55 
60 
65 
70 
75 


0000 55 
0000 60 
0-000 65 
0000 70 
0000 75 


0-000 69 
0000 75 
0000 81 
0000 88 
0000 94 


0000 82 
0-000 90 
0-000 98 

0001 05 
0001 12 


O-OOI 10 
O-OOI 20 
0001 30 
0-00140 
000150 


0-001 38 
0001 50 
O-OOI 62 
0-001 75 
0-00188 


0-001 65 
0-00180 
0-001 95 
0-002 10 
0-002 25 


0-001 92 
0-002 10 
0-002 28 
0002 45 
0-002 62 


0-002 20 
0-002 40 
0-002 60 
0002 80 
0-003 00 


80 
85 

90 
95 
100 


0000 80 
0-000 85 
0000 90 
0000 95 
000100 


O-OOI 00 
000106 
O-OOI 12 
0001 19 
O-OOI 25 


0001 20 
O-OOI 28 
O-OOI 35 
0001 42 
O-OOI 50 


0-00160 
0001 70 
0*00180 
0-00190 
0-002 00 


0-002 00 
0-002 12 
0-002 25 
0-002 38 
0-002 50 


0002 40 
0-002 55 
0-002 70 
O-a 2 B5 

0003 00 


0-002 80 
0-002 98 
0-003 15 
<H>03 32 
0003 50 


0-003 20 
0003 40 
0003 60 
0-003 80 
0-004 00 


105 

no 

us 

120 
125 


0001 05 
0001 10 
0-001 15 
0-001 20 
0001 25 


O-OOI 31 
0-001 38 
0-00144 
0001 50 
000156 


0-001 58 
0001 65 
O-OOI 72 
0001 80 
0001 88 


0-002 10 
0-002 20 
0-002 30 
0002 40 
0-002 50 


0002 62 
0002 75 
0-002 88 
0-003 00 
0-003 12 


0003 15 
0-003 30 
0-003 45 
0-003 60 
0-003 75 


0003 68 
0-003 85 
0-004 02 

0004 20 
0-004 38 


0-004 20 
0-004 40 
0-004 60 
0-004 80 
0-005 00 


130 
135 
140 
145 
150 


0-00130 
0-001 35 
O-OOI 40 
0001 45 
0001 50. 


0-001 62 
0-001 69 
0-001 75 
0-001 81 
0-00188 


0001 95 
0-002 02 
0-002 10 
0-002 18 

0002 25 


0002 60 
0002 70 
0002 80 
0002 90 
0-003 00 


0-003 25 
0-003 38 
0003 50 
0-003 62 
0-003 75 


0-003 90 
0004 05 
0-004 20 
0-004 35 
0004 50 


0004 55 
0-004 72 
0004 90 
0-005 08 
0-005 25 


0-005 20 
0-005 40 
0-005 60 
0-005 80 
0006 00 


155 
160 
165 
170 
175 


0001 55 
0001 60 
0-001 65 
000 1 70 
0-001 75 


0-001 94 
0-002 00 
0-002 06 
0-002 12 
0-002 19 


0002 32 
0-002 40 
0002 48 
0-002 55 
0002 62 


0-003 10 
0003 20 
0-003 30 
0003 40 
0003 50 


0-003 88 
0004 00 
0-004 12 
0004 25 
0-004 38 


0004 65 
0-004 80 
0-004 95 

0005 10 
0-005 25 


0-005 42 
0-005 60 
0-005 78 
0-005 95 
0-006 12 


0-006 20 
0006 40 
0-006 60 
0006 80 
0-007 00 


180 
185 
190 
195 
200 


000180 
O-OOI 85 
000190 
0-001 95 
0-002 00 


0-002 25 
0002 31 
0-002 38 
0-002 44 
0-002 50 


0-002 70 
0-002 78 
0-002 85 
0-002 92 
0-003 00 


0-003 60 

0003 70 
0-003 80 
0-003 90 

0004 00 


0-004 50 
0-004 62 
0-004 75 
0-004 88 
0-005 00 


0-005 40 
0005 55 
0-005 70 
0-005 85 
0.006 00 


0-006 30 
0-006 48 
0006 65 
0-006 82 
0-007 00 


0-007 20 
0-007 40 
0-007 60 
0-007 80 
0008 00 


205 
210 
215 
220 
225 


0-002 05 
0-002 10 
0-002 15 
0-002 20 
0-002 25 


0-002 56 
0002 62 
0002 69 
0-002 75 
0002 81 


0-003 08 
0-003 15 
0-003 22 
0-003 30 
0-003 38 


0-004 10 
0-004 20 
0-004 30 
0004 40 
0-004 50 


0-005 12 
0-005 25 
0-005 38 
0-005 50 
0-005 62 


0006 15 
0-006 30 
0-006 45 
0-006 60 
0006 75 


0-007 18 
0-007 35 
0-007 52 
0007 70 
0-007 88 


0-008 20 
0-008 40 
0-008 60 
0008 80 
0-009 00 


230 
235 
240 
245 
250 


0002 30 
0-002 35 
0002 40 
0002 45 
0002 50 


0002 88 
0-002 94 
0-003 00 
0-003 06 
0-003 12 


0-003 45 
0-003 52 
0-003 60 
0-003 68 
0-003 75 


0-004 60 
0-004 70 
0-004 80 
0-004 90 
0-005 00 


0-005 75 
0005 88 
0-006 00 
0-006 12 
0-006 25 


0-006 90 
0-007 05 
0-007 20 
0-007 35 
0-007 50 


0008 05 
0008 22 
0-008 40 
0-006 58 
0-008 75 


0-009 20 
0-009 40 
0-009 60 
0-009 80 
0010 00 
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ISs 2377-1967 



TABLE 4A VOLUME IN CUBIC METRES OV CUT SIZES OfItIMBER 
(THICKNESS 25 mm, WIDTH 40 mm TO 1«0 nuny^^ontd 



Lbnoth 



25x40 

mm 



Cross-Sectional Dimensions 



25x50 
mm 



25x60 
mm 



25x80 
mm 



25x100 
mm 



25x120 
mm^ 



25 X 140 
mm 



25x160 



Voln 



255 


0002 55 


0003 19 


0003 82 


0005 10 


0-006 38 


0-0P7 65 


0008 92 


0-010 20 


260 


0-002 60 


0-003 25 


0003 90 


0-005 20 


0006 50 


0007 80 


0009 10 


0-010 40 


265 


0002 65 


0-003 31 


0003 98 


0-005 30 
0005 40 


0-006 62 


0-007 95 


0-009 28 


0010 60 


270 


0-002 70 


0-003 38 


0-004 05 


0006 75 


0-008 10 


0-009 45 


0-010 80 


275 


0-002 75 


0-003 44 


0-004 12 


0005 50 


0-006 88 


0-008 25 


0-009 62 


O-OIIOO 


280 


0002 80 


0003 50 


0-004 20 


0-005 60 


0-007 00 


0-008 40 


0009 80 


0-01120 


285 


0-002 85 


0003 56 


0004 28 


0005 70 


0-007 12 


0-008 55 


0-009 98 


0-01140 


290 


0-002 90 


0003 62 


0-004 35 


0005 80 


0-007 25 


0-008 70 


0-010 15 


0-01160 


295 


0-002 95 


0003 69 


0004 42 


0005 90 


0007 38 


0008 85 


0-010 32 


0011 80 


300 


0-003 00 


0003 75 


0004 50 


0-006 00 


0-007 50 


0009 00 


0*010 50 


0012 00 


305 


0-003 05 


0003 81 


0-004 58 


0006 10 


0-007 62 


0009 15 


0*010 68 


0-012 20 


310 


0-003 10 


0-003 88 


0-004 65 


0-006 20 


0*007 75 


0*009 30 


0010 85 


0-012 40 


315 


0-003 15 


0-003 94 


0-004 72 


0-006 30 


0-007 88 


0-009 45 


001102 


0-012 60 


320 


0*003 20 


0-00400 


0-004 80 


0-006 40 


0-008 00 


0-009 60 


O-OU 20 


0-012 80 


325 


0-003 25 


0-00406 


0004 88 


0-006 50 


0008 12 


0-009 75 


0*01138 


0-013 00 


330 


0003 30 


0-004 12 


0-004 95 


0-006 60 


0008 25 


0-009 90 


0-011 55 


0-013 20 


335 




0-004 19 


0005 02 


0-006 70 


0008 38 


0-01005 


0-01172 


0-013 40 


340 


O-0O3 40 


0-004 25 


0-005 10 


0-006 80 


C-006 50 


0-010 20 


0-01190 


0013 60 


345 


0*003 45 


0-004 31 


0-005 18 


0-006 90 


008 62 


0-010 35 


0*012 08 


0-013 80 


350 


0-003 50 


0-004 38 


0*005 25 


0-007 00 


0-008 75 


0-010 50 


0-012 25 


0-014 00 


355 
360 


0003 55 


0-004 44 


0-005 32 


0-007 10 


0-008 88 


0010 65 


001 2 42 


0-014 20 


0-003 60 


0-004 50 


0-005 40 


0-007 20 


0-009 00 


0010 80 


0-012 60 


0-014 40 


365 


0-003 65 


0-004 56 


0-005 48 


0-007 30 


0-009 12 


0010 95 


0-012 78 


0-014 60 


370 


0-003 70 


0-004 62 


0-005^5 
0-00562 


0007 40 


0-009 25 


O-OII 10 


0-012 95 


0014 80 


375 


0003 75 


0004 69 


0-007 50 


0-009 38 


0-01125 


0-013 12 


0015 00 


380 


0-003 80 


0*004 75 


0005 70 


0007 60 


0-009 50 


0-01140 


0-013 30 


0015 20 


385 


0003 85 


0-004 81 


0-005 78 


0-007 70 


0009 62 


O-OU 55 


0-013 48 


0-015 40 


390 


0003 90 


0-004 88 


0-005 85 


0-007 80 


0-009 75 


0*011 70 


0-013 65 


0015 60 


395 


0003 95 


0004 94 


0-005 92 


0-007 90 


0-009 88 


0-01185 


0-013 82 


0-015 80 


400 


0-004 00 


0-005 00 


0006 00 


o-oopoo 


0-010 00 


0-012 00 


0-014 00 


0016 00 


405 


0004 05 


0005 06 


0-006 08 


o-octeio 


0010 12 


0-012 15 


0-014 18 


0-016 20 


410 


0-00410 


0-005 12 


0006 15 


0-008 20 


0-010 25 


0-012 30 


0-014 35 


0-016 40 


415 


0004 20 


0-005 19 


0-006 22 


0-008 30 


0-010 38 


0-012 45 


0*014 52 


0-016 60 


420 


0005 25 


0-006 30 


0-008 40 


0010 50 


0-012 60 


0-014 70 


0-016 80 


425 


0004 25 


0-005 31 


0-006 38 


0-008 50 


0010 62 


0012 75 


0-014 88 


0*017 00 


430 


0004 30 


0-005 38 


0006 45 


0008 60 


0010 75 


0-012 90 


0015 05 


0017 20 


435 


0-004 35 


0-005 44 


0-006 52 


0-008 70 


0-010 88 


0-013 05 


0-015 22 


0017 40 


440 


0-00440 


0-005 50 


0-006 60 


0-008 80 


O-OUOO 


0-013 20 


0015 40 


0-017 60 


445 


0-004 45 


0-005 56 


0-006 68 


0-008 90 


0-011 12 


0013 35 


0-015 58 


0-017 80 


450 


^004 50 


0-005 62 


0-006 75 


0-009 00 


001125 


0013 50 


0-015 75 


0-018 00 


455 


0-004 55 


0H)05 69 


0-006 82 


0-009 10 


0-01138 


0-013 65 


0-015 92 


0-018 20 


4t0 


0-004 60 


0-005 75 


0-006 90 


0-009 20 


0-01150 


0*013 80 


0-016 10 


0-018 40 


465 


000465 


0-005 81 


0-006 98 


0-009 30 


0-01162 


0*013 95 


0-C16 28 


0-018 60 


470 


0-004 70 


0-005 88 


0007 05 


0-009 40 


0-01175 


0014 10 


0-016 45 


0-018 BO 


475 


0-004 75 


0-005 94 


0-007 12 


0-009 50 


0-01188 


0014 25 


0-016 62 


0-01900 


480 


0004 80 


0-006 00 


0-007 20 


0-009 60 


0-012 00 


0-014 40 


0-016 80 


OK>19 20 


485 


0^004 85 


0-006 06 


0007 28 


0009 70 


0012 12 


0*014 55 


0-016 98 


0-019 40 


490 


0-004 90 


0-006 12 


0-007 35 


0-009 80 


0-012 25 


0-014 70 


0-017 15 


0-019 60 


495 


0-004 95 


0-00619 


0-007 42 


0009 90 


0-012 38 


0-014 85 


0-017 32 


S-2iSS9 


500 


0-005 00 


0-006 25 


0-007 50 


001000 


0-012 50 


0*015 00 


0-017 50 


0-02000 
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TABLE 4B VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS 25 


mm, WmiH 180 mm TO 300 


mm) 




L.ENGTH 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


25x180 


25x200 


25x220 


25x240 


25x260 


25x280 


25x300 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume in m? 








30 


0001 35 


O-OOI 50 


0001 65 


0001 80 


0-001 95 


0-002 10 


0002 25 


35 


0001 58 


0001 75 


0001 92 


0-002 10 


0-002 28 


0-002 45 


0002 62 


40 


0001 80 


0-002 00 


0002 20 


0-002 40 


0-002 60 


0002 80 


0-003 00 


45 


0-002 02 


0-002 25 


0-002 48 


0-002 70 


0-002 92 


0-003 15 


0-003 38 


50 


0-002 25 


0002 50 


0-002 75 


0-003 00 


0-003 25 


0003 50 


0003 75 


55 


0-002 48 


0-002 75 


0-003 02 


0-003 30 


0-003 58 


0003 85 


0004 12 


60 


0-002 70 


0-003 OO 


0-003 30 


0-003 60 


0-003 90 


0-004 20 


0-004 50 


65 


0-002 92 


0-003 25 


0-003 58 


0-003 90 


0004 22 


0-004 55 


0-004 88 


70 


0-003 15 


0-003 50 


0003 85 


0-004 20 


0-004 55 


0004 90 


0-005 25 


75 


0003 38 


0-003 75 


0-004 12 


0004 50 


0004 88 


0-005 25 


0005 62 


80 


0-003 60 


0-004 OC 


► 0-004 40 


0004 80 


0005 20 


0-005 60 


0006 00 


85 


0-003 82 


0-004 25 


0-004 68 


0-005 10 


0-005 52 


0005 95 


0-006 38 


90 


0-004 05 


0004 50 


0-004 95 


0-005 40 


0-005 85 


0-006 30 


0-006 75 


95 


0-004 28 


0-004 75 


0-005 22 


0-005 70 


0-006 18 


0-006 65 


0-007 12 


100 


0-004 50 


0-005 00 


0005 50 


0-006 00 


0-006 50 


0-007 00 


0-007 50 


105 


0004 72 


0-005 25 


0-005 78 


0-006 30 


0-006 82 


0-007 35 


0007 88 


110 


0-004 95 


0005 50 


0-006 05 


0-006 60 


0007 15 


0-007 70 


0-008 25 


115 


0-005 18 


G-005 75 


0-006 32 


0-0C6 90 


0-007 48 


0008 05 


0-008 62 


120 


0-005 40 


0-006 00 


0006 60 


0-007 20 


0-007 80 


0-008 40 


0-009 00 


125 


0-005 62 


0-006 25 


0-006 88 


0-007 50 


0-008 12 


0-008 75 


0009 38 


130 


0-005 85 


0006 50 


0007 15 


0-007 80 


0-008 45 


0009 10 


0-009 75 


135 


0006 08 


0006 75 


0-007 42 


0008 10 


0-008 78 


0-009 45 


0-010 12 


140 


0-006 30 


0-007 00 


0-007 70 


0-008 40 


0-009 10 


0-009 80 


0010 50 


145 


0006 52 


0-007 25 


0-007 98 


0-008 70 


0009 42 


0-010 15 


0-010 88 


150 


0-006 75 


0007 50 


0-008 25 


0-009 00 


0009 75 


0010 50 


0-01125 


155 


0-006 98 


0-007 75 


0-008 52 


0009 30 


0-010 08 


0010 85 


0011 62 


160 


0-007 20 


0008 00 


0-008 80 


0009 60 


O-OIO 40 


0-01120 


0-012 00 


165 


0007 42 


0008 25 


0-009 08 


0-009 90 


0-010 72 


0011 55 


0-012 38 


170 


0-007 65 


0-008 50 


0009 35 


0-010 20 


0-01105 


0-01190 


0-012 75 


175 


0007 88 


0008 75 


0009 62 


0-010 50 


0-011 38 


0012 25 

1 


0-013 12 
Continued) 
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TABLE 4B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES Ot TIMBER 
(THICKNESS 25 mm, WIDTH 180 mm TO 300 mm)-~Contd 



Length 



Cross-Sectional Dimensions 



25x180 

i mm 



25x200 
mm 



25 X 220 
mm 



25x240 
mm 



25x260 
mm 



25x280 
mm 



25x300 
mm 









Volusne in m' 








180 


000810 


0009 00 


0009 90 


0010 80 


0011 70 


0-012 60 


0013 50 


]Bo 


0008 32 


0009 25 


0010 IB 


0011 10 


0012 02 


0012 95 


0-013 S8 


190 


0008 55 


0-009 50 


0-010 45 


001140 


0-012 35 


0013 30 


0014 25 


195 


0008 78 


0-009 75 


0-010 72 


O-Oll 70 


0012 68 


0-013 65 


0014 62 


200 


0-009 00 


0010 00 


0-011 00 


0012 00 


0013 00 


0014 00 


0-015 00 


205 


0009 22 


0010 25 


0-01 1 28 


0-012 30 


0-013 32 


0-014 35 


0-015 38 


210 


0009 45 


0-010 50 


0-011 55 


0-012 60 


0013 65 


0014 70 


0-015 75 


215 


0009 68 


0010 75 


0-01182 


0-012 90 


0013 98 


0-015 05 


0-016 12 


220 


0009 90 


0-0! 1 00 


0-012 10 


0-013 20 


0-014 30 


0*015 40 


0016 50 


225 


0010 12 


0-011 25 


0-012 38 


0-013 50 


0-014 62 


0015 75 


001688 


230 


0010 35 


0-011 50 


0-012 65 


0013 80 


0-014 95 


0016 10 


0-017 25 


235 


0010 58 


0-011 75 


0012 92 


0-014 10 


0-015 28 


0016 45 


0017 62 


240 


0010 80 


0-012 00 


0-013 20 


0-014 40 


0-015 60 


0016 80 


0018 00 


245 


0-01102 


0-012 25 


0-013 48 


0-014 70 


0-015 92 


0-017 15 


0-018 38 


250 


0-011 25 


0-012 50 


0-013 75 


0015 00 


0-016 25 


0-017 50 


0-018 75 


255 


0-01148 


0-012 75 


0-014 02 


0-015 30 


0-016 58 


0-017 85 


0019 12 


260 


O-OIl 70 


013 00 


0014 30 


0015 60 


0-016 90 


018 20 


019 50 


265 


0-01192 


0-013 25 


0014 58 


0-015 90 


0-017 22 


0-018 55 


0019 88 


270 


0-012 15 


0-013 50 


0014 85 


0-016 20 


0-017 55 


0-018 90 


0020 25 


275 


0-012 38 


0-013 75 


0015 12 


0-016 50 


0017 88 


0019 25 


0020 62 


280 


0-012 60 


0-014 00 


0-015 40 


0016 80 


0-018 20 


0-019 60 


0-021 OQ 


285 


0-012 82 


0-014 25 


0-015 68 


0-017 10 


0-018 52 


0-019 95 


0021 38 


290 


0013 05 


0-014 50 


0015 95 


0017 40 


0018 85 


0-020 30 


0-021 75 


295 


0013 28 


0-014 75 


0-016 22 


0-017 70 


0019 18 


0020 65 


0-022 12 


300 


0013 50 


0-015 00 


0-016 50 


0-018 00 


0-019 50 


0-021 00 


0-022 50 


305 


0-013 72 


0015 25 


0-016 78 


0018 30 


0-019 82 


0021 35 


0-022 88 


310 


0-013 95 


0-015 50 


0-017 05 


0-018 60 


0-020 15 


0-021 70 


0023 25 


315 


0014 18 


0-015 /o 


0-017 32 


0-018 90 


0-020 48 


0-022 05 


0-023 62 


320 


0014 40 


0016 00 


0017 60 


0-019 20 


0-020 80 


0022 40 


0-024 00 


325 


0014 62 


0016 25 


0017 88 


0019 50 


0021 12 


0-022 75 


0-024 38 
(Continued) 
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TABLE 4B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS 25 mm, WIDTH 180 mm TO 300 nun)^<:ontd 




Length 


Cross- Sectional Dimensions 


cm 


25x180 


25x200 


25x220 j 


25x240 


23 X 260 


1 25x280 


25x300 




mm 


mm 


mm* 1 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume 


iDm"* 








330 


0014 85 


0-016 50 


0018 15 


0019 80 


0021 45 


0023 iO 


0-024 75 


335 


0015 08 


0-016 75 


0018 42 


0-020 10 


0-021 78 


0023 45 


0025 12 


340 


0*015 30 


0-017 00 


0018 70 


0020 40 


0022 10 


0023 80 


0-025 50 


345 


0015 52 


0017 25 


0-018 98 


0-020 70 


0022 42 


0024 15 


0-025 88 


350 


0-015 75 


0-017 50 


0-019 25 


0021 00 


0*022 75 


0024 50 


0026 25 


355 


0015 98 


0-017 75 


0019 52 


0021 30 


0023 08 


0024 85 


0026 62 


360 


0-016 20 


0018 00 


0019 80 


0-021 60 


0-023 40 


0025 20 


0027 00 


365 


0*016 42 


0018 25 


0020 08 


0021 90 


0-023 72 


0-025 55 


0027 38 


370 


0016 65 


0018 50 


0*020 35 


0022 20 


0-024 05 


0025 90 


0027 75 


375 


0016 88 


0018 75 


0-020 62 


0*022 50 


0024 38 


0026 25 


0028 12 


380 


0017 10 


0019 00 


0-020 90 


0-022 80 


0-024 70 


0026 60 


0028 50 


385 


0017 32 


0*019 25 


0*021 18 


0-023 10 


0025 02 


0-026 95 


0028 88 


390 


0017 55 


0-019 50 


0-021 45 


0-023 40 


0-025 35 


0027 30 


0029 25 


395 


0017 78 


0019 75 


0-021 72 


0023 70 


0025 68 


0027 65 


0029 62 


400 


0018 00 


0-020 00 


0-022 00 


0024 00 


0026 00 


0-028 00 


0030 00 


405 


0018 22 


0-020 25 


0*022 28 


0-024 30 


0026 32 


0-028 35 


030 38 


410 


0018 45 


0020 50 


0022 55 


0-024 60 


0026 65 


0028 70 


0-030 75 


415 


0018 68 


0-020 75 


0022 82 


0-024 90 


0-026 98 


0-029 05 


0-031 12 


420 


0018 90 


0-021 00 


0023 10 


0*025 20 


0-027 30 


0-029 40 


0031 50 


425 


0019 12 


0-021 25 


0-023 38 


0025 50 


0-027 62 


0029 75 


0-031 88 


430 


0019 35 


0*021 50 


0-023 65 


0025 80 


0-027 95 


0030 10 


0032 25 


435 


0019 58 


0-021 75 


0-023 92 


0-026 10 


0-028 28 


0030 45 


0032 62 


440 


0-019 80 


0-022 00 


0024 20 


0026 40 


0*028 60 


0-030 80 


0033 00 


445 


0020 02 


0-022 25 


0-024 48 


0026 70 


0028 92 


0031 15 


0033 38 


450 


0-020 25 


0022 50 


0024 75 


0027 00 


0029 25 


0031 50 


0033 75 


455 


0020 48 


0022 75 


0-025 02 


0-027 30 


0029 58 


0-031 85 


0034 12 


460 


0020 70 


0023 00 


0025 30 


0-027 60 


0-029 90 


0032 20 


0034 50 


465 


0-020 92 


0023 25 


0-025 58 


0027 90 


0030 22 


0032 55 


0-034 88 


470 


0021 15 


0023 50 


0-025 85 


0028 20 


0-030 55 


0032 90 


0035 25 


475 


0-021 38 


0023 75 


0026 12 


0028 50 


0030 88 


0-033 25 


0035 62 


480 


0-02160 


0-024 00 


0026 40 


0028 80 


0031 20 


0-033 60 


0-036 00 


485 


0*021 82 


0024 25 


0026 68 


0-029 10 


0-031 52 


0033 95 


0036 38 


490 


0-022 05 


0-024 50 


0*026 95 


0-029 40 


0031 85 


0034 30 


0036 75 


495 


0-022 28 


0-024 75 


0027 22 


0029 70 


0-032 18 


0034 65 


0037 12 


500 


0-022 50 


0025 00 


0-027 50 


0-030 00 


0032 50 


035 00 


0-037 50 
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TABLE 5 VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(TinCKNESS 30 mm, WIDTH 40 mm TO 140 mm) 



Length 






Cross-Sectional Dimensions 






cm 


30x40 


30-50 


30 X 60 


30 < 80 


30 100 


30x120 


30x140 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume 


in m^ 








30 


0-000 36 


0-000 45 


0-000 54 


0-000 72 


0-000 90 


0-001 08 


0-001 26 


35 


0000 42 


0-000 52 


0-000 63 


0-000 84 


0-001 05 


0-001 26 


0001 47 


40 


0-000 48 


0-000 60 


0-000 72 


0-000 96 


0-001 20 


0001 44 


0001 68 


45 


0-000 54 


0000 68 


0-000 81 


0001 08 


0-001 35 


0-001 62 


0-001 89 


50 


0000 60 


0-000 75 


0-000 90 


O-OOl 20 


000 1 50 


0-001 80 


0002 10 


55 


0-000 66 


0-000 82 


0000 99 


0-001 32 


0-001 65 


0-001 98 


0-002 31 


60 


0-000 72 


0000 90 


0-001 08 


0-001 44 


0-001 80 


0002 16 


0-002 52 


65 


0-000 78 


0-000 98 


0001 17 


0001 56 


0001 95 


0-002 34 


0002 73 


70 


0-000 84 


0001 05 


0001 26 


0001 68 


0002 10 


0-002 52 


0*002 94 


75 


0-000 90 


0001 12 


0001 35 


0-001 80 


0-002 25 


0-002 70 


0003 15 


80 


000 96 


0001 20 


0-001 44 


O-OOl 92 


0-002 40 


0002 88 


0-003 36 


85 


O-OOI 02 


0-00 1 28 


0-001 53 


0-002 04 


0*002 35 


0-003 06 


0003 57 


90 


0-001 08 


0-001 35 


0-001 62 


0002 16 


0002 70 


0-003 24 


0003 78 


95 


O-OOl 14 


0-001 42 


O-OOl 71 


0-002 28 


002 85 


0-003 42 


0-003 99 


100 


0001 20 


0-001 50 


0-001 80 


0-002 40 


0-003 00 


0-003 60 


0-004 20 


105 


0-001 26 


0001 58 


0-001 89 


0002 52 


0-003 15 


0-003 78 


0004 41 


no 


.0*001 32 


0001 65 


0-001 98 


0-002 64 


0-003 30 


0-003 96 


0-004 62 


115 


0-001 38 


0-001 72 


0002 07 


0-002 76 


0-003 45 


0-004 14 


0-004 83 


120 


0-001 44 


0-00 i 80 


0-002 16 


0-002 88 


0-003 60 


0-004 32 


0-005 04 


125 


0-00 i 50 


0001 88 


0-002 25 


0-003 00 


0-003 75 


0-OOi 50 , 


0-005 25 


130 


0-001 56 


0-001 95 


0-002 34 


0-003 12 


0-003 90 


0-004 68 


0-005 46 


135 


0-001 62 


0-002 02 


0002 43 


0003 24 


0-004 05 


0-004 86 


0005 67 


140 


0001 68 


0002 10 


0002 52 


0003 36 


0004 20 


0-005 04 


005 88 


145 


0-001 74 


0002 18 


0002 61 


0003 48 


0-004 35 


0-005 22 


0-006 09 


150 


0001 80 


0002 25 


0002 70 


0003 60 


0-004 50 


0-005 40 


0006 30 


155 


0001 86 


0-002 32 


0002 79 


0003 72 


0004 65 


0-005 58 


0-006 51 


160 


0-001 92 


0002 40 


0-002 88 


0-003 84 


0004 80 


0-005 76 


0-006 72 


165 


0-001 98 


0002 48 


002 97 


0003 96 


0004 95 


0-005 94 


0006 93 


170 


0002 04 


0002 55 


0003 06 


0-004 08 


0005 10 


0-006 12 


0007 14 


175 


0-002 10 


0002 62 


0003 15 


0-004 20 


0-005 25 


0-006 30 


0007 35 
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TABLE 5 VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS 30 mm» WIDTH 40 mm TO 140 mni)-~Contd 




Length 






Cross-Sectional Dimensions 






cm 


30x40 


30x50 


30x60 


30x80 


30x100 


30x120 


30x140 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume 


inm^ 








180 


0-002 16 


0-002 70 


0-003 24 


0-004 32 


0005 40 


0006 48 


0*007 56 


185 


0-002 22 


0-002 78 


0003 33 


0-004 44 


0005 55 


0006 66 


0007 77 


190 


0002 28 


0002 85 


0003 42 


0004 56 


0005 70 


0-006 84 


0-007 98 


195 


0-002 34 


0002 92 


0003 51 


0-004 68 


0-005 85 


0007 02 


0-008 19 


200 


0002 40 


0003 00 


0003 60 


0004 80 


0-006 00 


0-007 20 


0-008 40 


205 


0-002 46 


0-003 08 


0-003 69 


0-004 92 


0-006 15 


0-007 38 


0008 61 


210 


0002 52 


0003 15 


0003 78 


0005 04 


0-006 30 


0-007 56 


0008 82 


215 


0002 58 


0-003 22 


0-003 87 


0005 16 


0-006 45 


0007 74 


0*009 03 


220 


0002 64 


0-003 30 


0-003 96 


0-005 28 


0-006 60 


0-007 92 


0-009 24 


225 


0002 70 


0-003 38 


0-004 05 


0-005 40 


0-006 75 


0008 10 


0009 45 


230 


0-002 76 


0-003 45 


0-004 14 


0-005 52 


0-006 90 


0-008 28 


0*009 66 


235 


0-002 82 


0-003 52 


0-004 23 


0-005 64 


0-007 05 


0-008 46 


0-009 87 


240 


0002 88 


0-003 60 


0-004 32 


0-005 76 


0007 20 


0-008 64 


0-010 08 


245 


0002 94 


0-003 68 


0-004 41 


0005 88 


0-007 35 


0008 82 


0-010 29 


250 


0003 00 


0-003 75 


0-004 50 


0006 00 


0-007 50 


0-009 00 


0010 50 


255 


0003 06 


0-003 82 


0-004 59 


0-006 12 


0-007 65 


0-009 18 


0*010 71 


260 


0-003 12 


0003 90 


0-004 68 


0-006 24 


0007 80 


0-009 36 


0010 92 


265 


0003 18 


0-003 98 


0-004 77 


0-006 36 


0-007 95 


0009 54 


0-011 13 


270 


0-003 24 


0-004 05 


0-004 86 


0006 48 


0008 10 


0-009 72 


0011 34 


275 


0003 30 


0-004 12 


0004 95 


0-006 60 


0*008 25 


0-009 90 


0-01 1 55 


280 


0-003 36 


0-004 20 


0-005 04 


0-006 72 


0-008 40 


0-010 08 


0011 76 


285 


0-003 42 


0-004 28 


0005 13 


0-006 84 


0-008 55 


.0-010 26 


0011 97 


290 


0003 48 


0004 35 


0-005 22 


0-006 96 


0008 70 


0-010 44 


0012 18 


295 


0-003 54 


0004 42 


0-005 31 


0-007 08 


0-008 85 


0-010 62 


0012 39 


300 


0-003 60 


0004 50 


0-005 40 


0-007 20 


0-009 00 


0-010 80 


0012 60 


305 


0003 66 


0-004 58 


0005 49 


0007 32 


0009 15 


0-010 98 


0012 81 


310 


0-003 72 


0004 65 


0005 58 


007 44 


0009 30 


0-OU 16 


00 13 02 


315 


0003 78 


0-004 72 


0005 67 


0-007 56 


0-009 45 


0-on 34 


0013 23 


320 


0-003 84 


0004 80 


0-005 76 


0007 68 


0009 60 


0-011 52 


0-013 44 


325 


0-003 90 


0004 88 


0-005 85 


0-007 80 


0009 75 


0011 70 


0-013 65 


. 
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TABLE 5 VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 50 mm, WIDTH 40 mm TO 140 mm)'-Coni(i 



Length 






Cross-Sectional Dimensions 






cm 


30x40 


30x50 


30x60 

mm 


30x80 


30 X 100 


30 X 120 


30x140 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume 


intn^ 








330 


0003 96 


0-004 95 


0-005 94 


0-007 92 


0009 90 


0-011 88 


0-013 86 


335 


0t)04 02 


0-005 02 


0-006 03 


0008 04 


0010 05 


0012 06 


0014 07 


340 


0-004 08 


0005 10 


0-006 12 


0-008 16 


0010 20 


0-012 24 


0-014 28 


345 


0004 14 


0005 18 


0-006 21 


0-008 28 


0-010 35 


0-012 42 


0-014 49 


350 


0004 20 


0005 25 


0-006 30 


, 0008 40 


0-01050 


0-012 60 


0-014 70 


355 


0004 26 


0-005 32 


0-006 39 


0-008 52 


0010 65 


0-012 78 


0014 91 


360 


0-004 32 


0005 40 


0-006 48 


0-008 64 


0*010 80 


0012 96 


0-015 12 


365 


0004 38 


0-005 48 


0-006 57 


0008 76 


0010 95 


0013 40 


0-015 33 


370 


0004 44 


0-005 55 


0006 66 


0008 SS 


O-OII W 


0-013 32 


0-015 54 


375 


0004 50 


0-005 62 


0006 75 


0009 00 


0-011 25 


0013 50 


0-015 75 


380 


0004 56 


0-005 70 


0-006 84 


0-009 12 


0-011 40 


0-013 68 


0-015 96 


385 


0004 62 


0-005 78 


0-006 93 


0009 24 


0011 55 


0-013 86 


0-016 17 


390 


0004 68 


O-0O5 85 


0-007 02 


0009 36 


0011 70 


0-014 04 


0-016 38 


395 


0004 74 


0-005 92 


0007 1 1 


0-009 48 


0011 85 


0-014 22 


0-016 59 


400 


0004 80 


0-006 00 


0-007 20 


0-009 60 


0012 00 


0-014 40 


0*016 80 


405 


0-004 86 


0*006 08 


0-007 29 


0-009 72 


0012 15 


0-014 58 


0-017 01 


410 


0004 92 


0-006 15 


0007 38 


0-0()9 84 


0*012 30 


0-014 76 


0-017 22 


415 


0-004 98 


0006 22 


0-007 47 


0009 96 


0012 45 


0-014 94 


0-017 43 


420 


0-005 04 


0006 30 


0-007 56 


0-010 08 


0012 60 


0-015 12 


0-017 64 


425 


0*005 10 


0006 38 


0007 65 


0-010 20 


0012 75 


0-015 30 


0-017 85 


430 


0005 16 


0006 45 


0-007 74 


0010 32 


0-012 90 


0-015 48 


0-018 06 


435 


0005 22 


0-006 52 


6-007 83 


0-010 44 


0-013 05 


0-015 66 


0-018 27 


440 


0005 28 


0006 60 


0-007 92 


0-010 56 


0-013 20 


0-015 84 


0-018 48 


445 


005 34 
0005 40 


0-006 68 


0008 01 


0-010 68 


0013 35 


0-016 02 


0-018 69 


450 


0-006 75 


0-008 10 


0-010 80 


0-013 50 


0*016 20 


0-018 90 


455 


0005 46 


0-006 82 


0008 19 


0-010 92 


0013 65 


0-016 38 


0019 11 


460 


0-005 52 


0-006 90 


0008 28 


001 1 04 


0-013 80 


0016 56 


0-019 32 


465 


0-005 58 


0-006 98 


0-008 37 


t)'011 16 


0-013 95 


0-016 74 


0-019 53 


470 


0-005 64 


0-007 05 


0-008 46 


0-011 28 


0-.014 10 


0-016 92 


0-019 74 


475 


0-005 70 


0-007 12 


0-008 55 


0-011 40 


0014 25 


0-017 10 


0-019 95 


480 


0-005 76 


0-C07 20 


0-008 64 


0-01 1 52 


0*014 40 


0-017 28 


0-020 16 


^ 485 


0-005 82 


0-007 28 


0-C08 73 


0-01 1 64 


0-014 55 


0-017 46 


0020 37 


490 


0-005 88 


0-007 35 


0-008 82 


0-011 76 


0-014 70 


0-017 64 


0020 58 


495 


0005 94 


0-007 42 


0-008 91 


0-011 88 


0-014 85 


0-017 82 


0020 79 


500 


0-006 00 


0-007 50 


0-C09 00 


0-012 00 


0-015 00 


0-018 00 ' 


0021 CO 
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TABLE 6A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 40 mm^ WIDTH 40 mm TO 160 mm,) 



Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


40x40 


40x50 


40x60 


40x80 


40x100 1 


40x120 


40x140 


40x160 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 










Volamcia 


m» 








30 
35 
40 
45 
50 


0-000 48 
0000 56 
0000 64 
0000 72 
0000 80 


0000 60 
0000 70 
0000 80 
0000 90 
000100 


0000 72 
0000 84 
0000 96 
0*001 08 
0*001 20 


0-000 96 
0001 12 
0*001 28 
0001 44 
0001 60 


OOOi 20 
0-001 40 
OOOi 60 
0-001 80 
0-002 00 


OOOi 44 
0-001 68 
0*001 92 
0-002 16 
0002 40 


0001 68 
0-t)01 96 
0-002 24 
0-002 52 
0-002 SO 


0-001 92 
0-002 24 
0002 56 
0002 88 

0-003 20 


55 
60 
65 
70 
75 


0-000 88 

0000 96 
O-OOI 04 
000! 12 

0001 20 


0001 10 
0001 20 
O-OOI 30 
000140 
0-001 50 


000132 
0001' 44 
000156 
0-001 68 
000 1 80 


0*001 76 
O-OOI 92 
0*002 03 
0-002 24 
0002 40 


0-002 20 
0002 40 
0002 60 

0002 80 

0003 00 


0-002 64 
0-002 88 
0-003 12 
0-003 36 
003 60 


0^003 08 
0-003 36 
0*003 64 
0003 92 
004 20 


0-003 52 
0-00'i 84 
0004 16 
0-004 48 
0-004 80 


80 
85 
90 
95 
100 


0001 28 
0-001 36 
0001 44 
0-001 52 
0001 60 


0-001 60 
0001 70 

0001 80 
000190 

0002 00 


0*001 92 
0002 04 
0002 16 
0002 28 
0002 40 


0*002 56 
0*002 72 

0002 88 

0003 04 
0003 20 


0003 20 
0-003 40 
0003 60 

0003 80 

0004 00 


0-003 84 
0-004 08 
0004 32 
0-004 56 
0-004 80 


0-004 48 
0-004 76 
0-005 04 
0005 32 
0-005 60 


005 12 
0-005 44 
005 76 
006 08 
0-006 40 


105 
110 
115 
120 
125 


000! 68 
0001 76 
0001 84 
0-001 92 
0-002 00 


0-002 10 
0*002 20 
0*002 30 
0002 40 
0002 50 


0002 52 
0002 64 
0002 76 
0002 88 
0-003 00 


0*003 36 
0-003 52 
0*003 68 
0*003 84 
0*004 00 


0004 20 
0004 40 

0004 60 
0-004 80 

0005 00 


0-005 04 
0005 28 
0-005 52 
0-005 76 
0*006 00 


0-005 88 
0-006 16 
0-006 44 

0006 72 

0007 00 


006 72 
0*007 04 
0*007 36 
0-007 68 
0*008 00 


130 
135 
140 
145 
150 


0002 08 
0002 16 
0002 24 
0-002 32 
0002 40 


0002 60 
0002 70 
0002 80 
0002 90 
0-003 00 


0003 12 
0003 24 
0003 36 
0003 48 
0003 60 


0*004 16 
0004 32 
0004 48 
0*004 64 
0004 80 


0*005 20 
005 40 
0-005 60 
0-005 80 
0-006 00 


006 24 
0006 48 
0006 72 
0-006 96 
0-007 20 


0-007 28 
0-007 56 
0-007 S4 
0-008 12 
0*008 40 


0*008 32 
0*008 64 
0*008 96 
0009 28 
0*009 60 


155 

160 
165 

no 

175 


0-002 48 
0002 56 
0-002 64 
0-002 72 
0002 80 


0003 10 
0*003 20 
0003 30 
0003 40 
0003 50 


0003 72 

0003 84 
0-003 96 

0004 08 
0004 20 


0004 96 
005 12 

0005 28 
0005 44 
0005 60 


0-006 20 
0*006 40 
0*006 SO 
0006 80 
0-007 00 


0007 44 
0-007 68 
0-007 92 
0-008 16 
0-008 40 


0008 68 
0-008 96 

0009 24 
0-009 52 
0-009 80 


009 92 
0*010 24 
0-010 56 
0*010 88 
0*01120 


180 

185 
190 
195 
200 


0002 88 
0-002 96 

0003 04 
0-003 12 
0-003 20 


0-003 60 
0*003 70 
0-003 80 
0003 90 
0-004 00 


0-004 32 
0004 44 
0-004 56 
0-004 68 
0004 80 


0*005 76 

0005 92 
0-006 08 
0-006 24 

0006 40 


0*007 20 
0*007 40 
0007 60 
0-007 80 
0-008 00 


0-008 64 
0*008 88 
0-009 12 
0-009 36 
0009 60 


O-OIO 08 
00 iO 36 
0-010 64 
0010 92 
001120 


0-01152 
0-01164 
0-012 16 
0-012 48 
0012 80 


205 
210 
215 
220 
225 


0-003 28 
0003 36 
0003 44 
0003 52 
0-003 60 


0*004 10 
0-004 20 
0-004 30 
0004 40 
0*004 50 


0004 92 
0-005 04 
0*005 16 
0-005 28 

0005 40 


0-006 56 

0006 72 
0-006 88 
0-007 04 

0007 20 


0008 20 
0*008 40 
0*008 60 
0008 80 
0*009 00 


0-009 84 
0010 08 
0-010 32 
0-010 56 
0-0 iO 80 


0-01148 

0011 76 
0*012 04 
0*012 32 

0012 60 


0-013 12 
0-013 44 
0-013 76 
0*014 08 
0-014 40 


230 
235 
240 
245 
250 


0003 68 
0003 76 
0-003 84 

0003 92 

0004 00 


0004 60 
0004 70 
0004 80 
0004 90 
005 00 


0005 52 
0*005 64 
0005 76 
0005 88 
0*006 00 


0-007 36 
007 52 
0*007 68 

0007 84 

0008 00 


0-009 20 
0-009 40 
009 60 
0-009 80 
0-010 00 


0-0 1 1 04 
0-01128 
001 J 52 
0-011 76 

0-012 00 


0-012 88 
0013 16 
0013 44 
0-013 72 
0-014 00 


014 72 
0-015 04 
0015 36 
0-015 68 
016 00 

{Continued 
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TABLE 6A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 40 mm, WIDTH 40 mm TO 160 Mom)'~^ontd 











C: ROSS-SECTIONAL DIMENSIONS 






Length 


















cm 


40x40 


40x50 


40 X 60 


i 40 X 80 


40 X 100 


40x120 


40x140 


40x160 




min 


mm 


mm 


mm 


mm 


tniR 


mm 


mm 










Volome in m' 








25^ 


0004 on 


0005 10 


0-006 12 


0-008 16 


0-010 20 


0012 24 


0-014 28 


0-016 32 


260 


OOOJ \C) 


0005 20 


0006 24 


0-OOS 32 


0010 40 


0012 48 


0-014 56 


00 16 64 


2G5 


004 24 


0-005 30 


0006 36 


0-008 48 


0-010 60 


001 2 72 


0014 84 


0-016 96 


270 


004 32 


0-005 40 


0006 48 


0-008 64 


0010 80 


0-012 96 


0015 12 


0-017 28 


275 


0-004- 40 


0-005 50 


0006 60 


0008 80 


0-011 00 


0-013 20 


0-015 40 


0-017 60 


20O 


0004 48 


0-005 60 


0-006 72 


0-ooa 96 


001 1 20 


00 13 44 


015 68 


0-017 92 


2B:j 


0-004 56 


0-005 70 


0-006 84 


0-009 12 


011 40 


0013 68 


0015 96 


0-^18 24 


290 


0-004 64 


0005 80 


0006 96 


0009 28 


O'OU 60 


0-013 92 


0016 24 


0018 56 


295 


0-004 72 


0005 90 


0007 08 


0-009 44 


0-0 11 80 


0014 16 


001 6 52 


0018 88 


300 


0-004 00 


006 00 


0-007 20 


0-009 60 


0012 00 


0014 40 


0-016 80 


0-019 20 


305 


0004 88 


0-006 10 


0007 32 


0-009 76 


0-012 20 


0-014 64 


0-017 08 


00 19 52 


310 


004 96 


0006 20 


0-007 44 


0-009 92 


0-012 40 


0014 88 


0-017 36 


0-019 84 


315 


0-005 04 


0006 30 


0-007 56 


0-010 08 


0-012 60 


0015 12 


0017 64 


002O 16 


320 


0005 12 


0-006 40 


0007 68 


0-010 24 


0012 SO 


0-015 36 


0-017 92 


0020 48 


325 


0-005 20 


0-006 50 


0-007 80 


0-010 40 


0*013 00 


0-015 60 


0-018 20 


0-020 80 


330 


0-005 28 


0-006 60 


0007 92 


0010 56 


0-013 20 


0015 84 


0-018 48 


0-021 12 


335 


0005 36 


0006 70 


0008 04 


0-0 10 72 


0-013 40 


0-016 08 


0-018 76 


0021 44 


340 


0005 44 


0-006 80 


0008 16 


OOIO 88 


0-013 60 


0016 32 


0-019 04 


0-021 76 


345 


0-005 52 


0006 90 


0008 28 


001 1 04 


0-013 80 


0-016 56 


0-019 32 


0^)22^08 


350 


0005 60 


0-007 00 


0008 40 


0-01120 


0-014 00 


0016 80 


0-019 60 


0-022 40 


355 


0-005 68 


0-007 10 


0008 52 


0011 36 


001 4 20 


0-017 04 


0-019 88 


0-022 72 


360 


0-005 76 


0-007 20 


0-008 64 


0-011 52 


0-014 40 


0-017 28 


0-020 t6 


0-023 04 


365 


0005 84 


0-007 30 


0-008 76 


0011 68 


0-014 60 


0*m^752 


0-020 44 


0023 36 


370 


0-005 92 


0-007 40 


0008 88 


0-01 1 84 


0-014 80 


0-0i7 76 


0-020 72 


0023 68 


375 


0-006 00 


0-007 50 


0-009 00 


0012 00 


0015 00 


018 00 


0-021 00 


0-024 00 


380 


0-006 08 


0-007 60 


0-009 12 


0-012 16 


0-015 20 


0-018 24 


0021 28 


0-024 32 


385 


OOOe 16 


0-007 70 


0-009 24 


0-012 32 


0-015 40 


0-018 48 


0-021 56 


0-024 64 


390 


0-006 24 


0-007 80 


0009 36 


0-012 48 


0-015 60 


0018 72 


0021 84 


0024 96 


395 


0006 32 


0-007 90 


0-009 48 


001 2 64 


0-015 80 


0-018 96 


0022 12 


0-025 28 


400 


0-006 40 


0-008 00 


0-009 60 


0-012 80 


0-016 00 


0019 20 


0022 40 


0-025 60 


405 


0005 48 


0-008 10 


0-009 72 


0-012 96 


0016 20 


0-019 44 


0022 68 


0-025 92 


410 


0-006 56 


0>008 20 


0-009 84 


0-013 12 


0-016 40 


0019 68 


0-022 96 
0023 24 


0026 24 


415 


0-006 64 


0-008 30 


0-009 96 


0013 28 


0016 60 


0019 92 


0-026 56 


420 


0-006 72 


0008 40 


OOiO 08 


0-013 44 


0-016 80 


0*020 16 


0023 52 


0-026 88 


425 


0-OOe 80 


0-008 50 


0-010 20 


0-013 60 


0-017 00 


0-020 40 


0-023 80 


0-027 20 


430 


0006 88 


0-008 60 


0-010 32 


0-013 76 


0-017 20 


0-020 64 


0024 08 


002 7 52 


435 


0-006 96 


0-008 70 


0-OiO 44 


0-013 92 


0017 40 


0020 SB 


0-024 36 


0027 84 


440 


0007 04 


0-008 BO 


0-010 56 


0014 08 


0-017 60 


0021 12 


0-024 64 


0028 16 


445 


0-007 12 


0-008 90 


0-010 68 


0-014 24 


0-017 80 


0-021 36 


0-024 92 


0-028 48 


450 


0-007 20 


0-009 00 


0-010 80 


0-014 40 


0-018 00 


0-021 60 


0-025 20 


0028 80 


455 


0-007 28 


0009 10 


0-010 92 


0014 56 


00 18 20 


002 1 84 


0025 48 


0-029 12 


460 


0-007 36 


009 20 


0011 04 


0014 72 


0-018 40 


0022 08 


0-025 76 


0-029 44 


465 


0-007 44 


0009 30 


0-011 16 


0-014 88 


0-018 60 


0-022 32 


0026 04 


0029 76 


470 


0=007 52 


0009 40 


00 1 1 28 


0.015 04 


0-018 80 


0022 56 


0-026 32 


0-030 OS 


475 


0-007 60 


0-009 50 


001140 


0-015 20 


0019 00 


0-022 80 


0026 60 


0030 40 


480 


0-007 68 


0009 60 


0-0 n 52 


0015 36 


0019 20 


0-023 04 


0-026 88 


0-030 72 


485 


0-007 76 


009 70 


0-0 11 64 


0-015 52 


0-01 y 40 


0-023 28 


0-027 16 


0-031 04 


490 


0-007 84 


0-009 80 


0011 76 


0-015 68 


0-019 60 


0-023 52 


0-027 44 


0-031 36 


495 


0-007 92 


0009 90 


011 88 


0-015 84 


0-019 80 


0023 76 


0-027 72 


0-031 68 


500 


0-008 00 


O-OIO 00 


0-012 00 


0-016 00 


0-020 00 


0-024 00 


0028 00 


0-032 00 
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TABLE $B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 40 mm, WIDTH 180 mm TO 300 imn) 



Length 
cm 



40x180 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



40x200 
mm 



40x220 
mm 



40x240 
mm 



40x260 
mm 



40x280 
mm 



40x300 
mm 









Volume 


inm^ 








30 


0002 16 


0-002 40 


0*002 64 


0-002 88 


0-003 12 


0003 36 


0-003 60 


35 


0-002 52 


0002 80 


0003 08 


0-003 36 


0003 64 


0003 92 


0-004 20 


40 


0002 88 


0003 20 


0-003 52 


0-003 84 


0004 16 


0004 48 


0-004 80 


45 


0003 24 


0003 60 


0003 96 


0004 32 


0-004 68 


0005 04 


0005 40 


50 


0-003 60 


0004 00 


0004 40 


0-004 80 


0005 20 


0-005 60 


0006 00 


55 


0-003 96 


0-004 40 


0-004 84 


0-005 28 


0-005 72 


0006 16 


0-006 60 


60 


0-004 32 


0-004 80 


0-005 28 


0-005 76 


0006 24 


0-006 72 


0*007 20 


65 


0004 68 


0-003 20 


0-005 72 


0-006 24 


0006 76 


0*007 28 


0-007 80 


70 


0-005 04 


0005 60 


0-006 16 


0-006 72 


0-007 28 


0007 84 


0008 40 


75 


0-005 40 


0006 00 


0-006 60 


0-007 20 


0-007 80 


0008 40 


0009 00 


80 


0-005 76 


0006 40 


0007 04 


0-007 68 


0008 32 


008 96 


0-009 60 


85 


0-006 12 


0006 80 


0-007 48 


0-008 16 


0-008 84 


0009 52 


0-OlQ 20 


90 


0-006 48 


0007 20 


0-007 92 


0-008 64 


0=009 36 


0010 08 


0010 80 


95 


0-006 84 


0-007 60 


0-008 36 


0-009 12 


0009 88 


0010 64 


0011 40 


100 


0007 20 


0-008 00 


0-008 80 


0009 60 


0-010 40 


0011 20 


0-012 00 


105 


0007 56 


0-008 40 


0-009 24 


0-010 08 


0010 92 


0-011 76 


0-012 60 


no 


0-007 92 


0-0(«80 


0-009 68 


Q-QIO 56 


001144 


Q-Q12 32 


0*013 20 


115 


008 28 


0-009 20 


0-010 12 


0-01104 


0-011 96 


0012 88 


0-013 80 


120 


0-008 64 


0-009 60 


0010 56 


0-0 11 52 


0*012 48 


0-013 44 


0-014 40 


125 


0-009 00 


0*010 00 


0*01100 


0-012 00 


0*013 00 


0014 00 


0-015 00 


130 


0^009 36 


0-010 40 


0-011 44 


0-012 48 


0-013 52 


0-014 56 


0-015 60 


135 


0-009 72 


0010 80 


0-011 88 


0-012 96 


0-014 04 


0-015 12 


0*016 20 


140 


O-OIO 08 


0-011 20 


0*012 32 


0-013 44 


0*014 56 


0015 68 


0*016 80 


145 


0010 44 


0-011 60 


0-012 76 


0013 92 


0-015 08 


0-016 24 


0-017 40 


150 


0-0l<^ 80 


0-012 00 


0013 20 


0-014 40 


0-015 60 


0016 80 


0018 00 


155 


0-011 16 


0-012 40 


0013 64 


0-014 88 


0*016 12 


0-017 36 


0-018 60 


160 


0011 52 


0-012 80 


0-014 08 


0*015 36 


0-016 64 


0-017 92 


0-019 20 


165 


oon 88 


0*013 20 


0*014 52 


0-015 84 


0-017 16 


0-018 48 


0*019 80 


170 


0-012 24 


0-013 60 


0-014 96 


0-016 32 


0017 68 


0-019 04 


0-020 40 


175 


0-012 60 


0-014 00 


0015 40 


0-016 80 


0*018 20 


0*019 60 


0-021 00 
(Continued) 
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TABLE 6B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 40 mm, WIDTH 180 mm TO 300 mm}^Contd 



Length 
cm 



40 X 180^1 40x200 
mm '■ mm 



Cross- Sectional Dimensions 



40x220 



40x240 
mm 



40x260 
mm 



.40 X 280 I 40 X 300 
mm mm 









Volume 


in m^ 








180 


0*012 96 


0014 40 


0015 84 


0*017 28 


0-018 72 


0*020 16 


0-021 60 


185 


0013 32 


0*014 80 


0-016 28 


0-017 76 


0019 24 


0*020 72 


0022 20 


190 


0013 68 


0015 20 


0-016 72 


0-018 24 


0-019 76 


0-021 28 


0-022 80 


195 


0014 04 


0015 60 


0017 16 


0-018 72 


0*020 28 


0-021 84 


0-023 40 


200 


0014 40 


0016 00 


0*017 60 


0019 20 


0-020 80 


0022 40 


0024 00 


205 


0-014 76 


016 40 


0018 04 


0-019 68 


0-021 32 


0022 96 


0-024 60 


210 


0015 12 


0016 80 


0*018 48 


0*020 16 


0-021 84 


0023 52 


0-025 20 


215 


0-015 48 


0*017 20 


0018 92 


0*020 64 


0*022 36 


0*024 08 


0-025 80 


220 


0015 84 


0017 60 


0019 36 


0021 12 


0022 88 


0*024 64 


0*026 40 


225 


0016 20 


0018 00 


0019 80 


0-021 60 


0-023 40 


0*025 20 


0-027 00 


230 


0-016 56 


0*018 40 


0*020 24 


0*022 08 


0023 92 


0*025 76 


0*027 60 


235 


0016 92 


001880 


0020 68 


0-022 56 


0-024 44 


0026 32 


0*028 20 


240 


0*017 28 


0*019 20 


0-021 12 


0-023 04 


0*024 96 


0026 88 


0028 80 


245 


0*017 64 


0019 60 


0021 56 


0-023 52 


0025 48 


0-027 44 


0-029 40 


250 


0018 00 


0020 00 


0022 00 


0-024 00 


0*026 00 


0028 00 


0-030 00 


255 


0018 36 


0020 40 


0*022 44 


0*024 48 


0-026 52 


0*028 56 


0030 60 


260 


0*018 72 


0-020 80 


0-022 88 


0-024 96 


0*027 04 


0-029 12 


0*031 20 


265 


0019 08 


0021 20 


0-023 32 


0-025 44 


0*027 56 


0029 68 


0*031 80 


270 


0019 44 


0*021 60 


0*023 76 


0*025 92 


0*028 08 


0030 24 


0*032 40 


275 


0019 80 


0022 00 


0024 20 


0-026 40 


0028 60 


0030 80 


0*033 00 


280 


0-020 16 


0*022 40 


0*024 64 


0026 88 


0*029 12 


0-031 36 


0033 60 


285 


0-020 52 


0022 80 


0-025 08 


0-027 36 


0029 64 


0031 92 


0-034 20 


290 


0-020 88 


0023 20 


0-025 52 


0*027 84 


0030 16 


0032 48 


0*034 80 


295 


0021 24 


0023 60 


0*025 96 


0028 32 


0-030 68 


0033 04 


0*035 40 


300 


0021 60 


024 00 


0026 40 


0-028 I 


003 1 20 


0*033 60 


0036 00 


30? 


0*021 96 


0024 40 


- 0-026 84 


0029 28 


0031 72 


0*034 16 


0*036 60 


310 


0022 32 


0-024 80 


0027 28 


0029 76 


0032 24 


0-034 72 


0037 20 


315 


0-022 68 


0-025 20 


0-027 72 


0030 24 


0032 76 


0035 28 


0037 80 


320 


0-023 04 


0-025 60 


0-028 16 


0*030 72 


0*033 28 


0-035 84 


0-038 40 


325 


0-023 40 


0*026 00 


0*028 60 


0031 20 


0-033 80 


0-036 40 


0-039 00 
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TABLE 6B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
{THICKNESS 40 mm, WIDTH 180 mm TO 300 mxny~Contd 


l.ENOni 




'40x200 


Cross-Sectional Dij 

40x220 40x240 


.lENSlONS 


T 40x 280 




cm 


: 40x180 


i 40x260 


i 40x300 




mm 


rum 


mm 


mm 


mm 


mm 


: mm 








Volume 


inm' 








330 

335 
340 
343 
330 


0-023 7G 
0024 12 
0-024 48 
024 84 
025 20 


0-026 40 
O-026 80 
0-027 20 
0-027 60 
0-028 00 


0-029 Ot 
0029 48 
0-029 92 
0-030 36 
0-030 80 


0031 68 

0032 16 

0032 64 

0033 12 
0-033 60 


0-034 32 
0-034 84 
0-035! 36 
0033 88 
0036 40 


0-036 96 
0*037 52 
0038 08 
0-038 64 
0-039 20 


0-039 60 

0040 20 
0-040 80 

004 1 40 
0-042 00 


355 
360 
365 
370 
375 


0-025 56 
0023 92 
0-026 28 
0-026 64 
0027 00 


0-028 40 
0028 80 
0-029 20 
0-029 60 
0-030 00 


0031 24 
0-031 68 
0-032 12 
0-032 56 
033 00 


0-034 08 
0-034 56 

0-035 04 
0-035 52 
0-036 00 


0:036 92 

0037 44 
037 96 

0038 48 

0039 00 


0-039 76 
0040 32 
0040 83 
041 44 
0-042 00 


0-042 60 

0043 20 
0-043 80 

0044 40 

0045 00 


380 
385 
390 
395 
400 


0-027 36 
0-027 72 
0-028 08 
0-028 44 
0028 80 


0-030 40 
0-030 80 
0-031 20 
0-03! 60 
0-032 00 


0-033 44 

0033 88 
0-034 32 

0034 76 
0-035 20 


0-036 48 
0036 96 
0-037 44 
037 92 
0-038 40 


0*039 52 
0040 04 
0040 56 
0-041 08 
0-041 60 


042 56 

0043 12 
0-043 GtJ 

0044 24 
0-044 80 


0-043 60 
0-046 20 
0-046 80 
0-047 40 
0-04800 


405 
410 
415 
420 
425 


0-029 16 
0029 32 
■ 0-029 83 
0-030 24 
0-030 60 


0032 40 
0-032 80 

0033 20 
0-033 GO 

0034 00 


0-035 64 
0-036 08 
0036 52 
0036 96 
0-037 40 


0038 88 

0039 36 
0-039 84 
040 32 
0-040 80 


0-042 12 

0042 64 
0-043 16 

0043 68 

0044 20 


0045 36 
0-045 92 

0046 48 
0-047 04 

0047 60 


0048 60 
0-049 20 
0-049 80 

0050 40 

0051 00 


430 
435 
440 
445 
450 


0-030 96 
0-031 32 

0031 68 

0032 04 
0-032 40 


0034 40 

0-034 ao 

0035 20 
0035 60 
036 00 


0-037 84 
0-033 28 

0038 72 

0039 16 
0-039 60 


0-041 23 
O-fHl 76 
0042 24 
0042 72 
0-043 20 


0044 72 

0045 24 
0-045 76 
0-046 28 

0046 80 


0-048 16 
0048 72 
0-049 28 
0-049 84 
0-050 40 


0-051 60 

0-032 20 
0-052 80 
0053 40 
0*054 00 


455 
450 
465 
470 
475 


0-032 76 
0033 12 
0033 48 
()033 84 
0-034 20 


0036 40 

0036 80 

0037 20 
0-037 60 
0033 00 


0-040 04 
0040 48 

0040 92 

0041 36 
0-041 80 


0043 68 
044 16 
0-044 64 
0-045 12 
0-043 60 


0047 32 
0-047 84 
0-048 36 

0048 88 
0-049 40 


0050 96 
0-031 52 
0-052 08 
0-052 64 
0053 20 


0054 60 
0-053 20 
0-033 80 
0-036 40 
0-057 00 


480 
485 
490 
495 
500 


0-034 56 
0-034 92 
0035 28 
035 64 
0-036 00 


0-038 40 
0038 80 
039 20 
0-039 60 

040 00 


0042 24 
0-042 63 

0043 12 
0-043 36 
0-044 00 


046 08 

0046 56 

0047 04 
0-047 52 
0-048 00 


0-049 92 
0050 44 
0050 96 
0-051 48 
0052 00 


0-053 76 
0-034 32 
0054 88 
0-055 44 
0056 00 


0*057 60 
0058 20 
0-058 80 
059 40 
0-060 00 
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TABLE 7A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 50 mm, WIDTH 50 mm TO 160 mm) 



Length 
cm 



50x50 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



50x60 
mm 



50x80 
mm 



50x100 
mm 



50x120 
mm 



50x140 
mm 



50x160 
mm 









Volume in m^ 








30 


O'OOO 75 


0000 90 


000 1 20 


O-OOl 50 


0-001 80 


0002 10 


0002 40 


35 


0-000 88 


0001 05 


0001 40 


0001 75 


0002 10 


0-002 45 


0002 80 


40 


0-001 00 


0001 20 


0001 60 


0-002 00 


0-002 40 


0002 80 


0003 20 


45 


0001 12 


0-001 35 


0-001 80 


0002 25 


0-002 70 


0-003 15 


0003 60 


50 


0-001 25 


0-001 50 


0-002 00 


0-002 50 


0-003 00 


0*003 50 


0004 00 


55 


0-001 38 


0-001 65 


0-002 20 


0-002 75 


0-003 30 


0-003 85 


0004 40 


60 


0001 50 


0-001 80 


0-002 40 


0-003 00 


0003 60 


0-004 20 


0004 80 


65 


0-001 62 


0-001 95 


0-002 60 


0003 25 


0003 90 


0-004 55 


0-005 20 


70 


0-001 75 


0-002 10 


0-002 80 


0003 50 


0-004 20 


0-004 90 


0-005 60 


75 


0001 88 


0-002 25 


0003 00 


0-003 75 


0-004 50 


0-005 25 


0006 00 


80 


0-002 00 


0-002 40 


0-003 20 


0-004 00 


0-004 80 


0005 60 


0006 40 


85 


0-002 12 


0-002 55 


0-003 40 


0-004 25 


0-005 10 


0-005 95 


0006 80 


90 


0-002 25 


0-002 70 


0003 60 


0-004 50 


0-005 40 


0-006 30 


0-007 20 


95 


0-002 38 


0-002 85 


0-003 80 


0-004 75 


0-005 70 


0-006 65 


0-007 60 


100 


0-002 50 


0003 00 


0-004 00 


0-005 00 


0-006 00 


0-007 00 


^-008^0 


105 


0-002 62 


0-003 15 


0-004 20 


0-005 25 


0-006 30 


0-007 35 


Q-mS 40 


110 


0-002 75 


0-003 30 


0-004 40 


0-005 50 


0006 60 


0-007 70 


ooa 80 


115 


0002 88 


0-003 45 


0004 60 


0-005 75 


0-006 90 


0008 05 


0-009 20 


120 


0-003 00 


0-003 60 


0-004 80 


0006 00 


0-007 20 


0008 40 


0-009 60 


125 


0003 12 


0-003 75 


0-005 00 


0-006 25 


0-007 50 


0-008 75 


0010 00 


130 


0003 25 


0-003 90 


0-005 20 


0-006 50 


0-007 80 


0-009 10 


0*010 40 


135 


0003 38 


0^004 05 


0*005 40 


0-006 75 


0-008 10 


0-009 45 


0010 80 


140 


0-003 50 


0-004 20 


0005 60 


0-007 00 


0-008 40 


0-009 80 


00U20 


145 


0-003 62 


0-004 35 


0-005 80 


0-007 25 


0-008 70 


0010 15 


0-0 11 60 


150 


0-003 75 


0-004 50 


0-006 00 


0-007 50 


0-009 00 


0-010 50 


0012 00 


155 


0-003 88 


0-004 65 


0-006 20 


0007 75 


0-009 30 


0-010 85 


0012 40 


160 


0-004 00 


0-004 80 


0-006 40 


0-008 00 


0-009 60 


0-011 20 


0012 80 


165 


0-004 12 


0-004 95 


0-006 60 


0-008 25 


0-009 90 


0-011 55 


0-013 20 


170 


0-004 25 


0-005 10 


0-006 80 


0008 50 


0010 20 


0-011 90 


0-013 60 


175 


0-004 38 


0005 25 


0-007 00 


0008 75 


0010 50 


0*012 25 


0-014 00 














(Continued) 
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TABLE 7A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT adZES OF TIMBER 
(THICKNESS 30 mm, WIDTH 50 mm TO 160 nuu.y-Contd 



Length 
cm 



50x50 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



50x60 

mm 



50x80 
mm 



50x100 
mm 



50x120 
mm 



50x140 
mm 



50x160 
mm 









Volume in m' 








180 


0004 50 


0005 40 


0007 20 


0009 00 


010 80 


0012 60 


0014 40 


185 


0-004 62 


0-005 55 


0-007 40 


0-009 25 


oon 10 


0-012 95 


0014 80 


190 


0-004 75 


0-005 70 


0-007 60 


0-009 50 


0-01140 


0-013 30 


0015 20 


195 


0-004 88 


0005 85 


0-007 80 


0009 75 


0-011 70 


0013 65 


0-015 60 


200 


0-005 00 


0-006 00 


0-008 00 


0-010 00 


0012 00 


0-014 00 


0-016 00 


205 


0005 12 


0-006 15 


0-008 20 


0-010 25 


0-012 30 


0014 35 


0-016 40 


210 


0-005 25 


0-006 30 


0-008 40 


0-010 50 


0012 60 


0-014 70 


0016 80 


215 


0005 38 


0-006 45 


0-008 60 


0-010 75 


0-012 90 


0015 05 


0-017 20 


220 


0-005 50 


0006 60 


0-008 80 


0-01100 


0-013 20 


0-015 40 


0-017 60 


225 


0-005 62 


0-006 75 


0-009 00 


001125 


0013 50 


0-015 75 


0-018 00 


230 


0-005 75 


0-006 90 


0-009 20 


0-OU 50 


0-013 80 


0016 10 


0-018 40 


235 


0-005 88 


0-007 05 


0009 40 


oon 75 


0-014 10 


0-016 45 


0-018 80 


240 


0-006 00 


0-007 20 


0-009 60 


0-012 00 


0-014 40 


0-016 80 


0*019 20 


245 


0-006 12 


0-007 35 


0-009 80 


0-012 25 


0*014 70 


0-017 15 


0*019 60 


250 


0-006 25 


0-007 50 


O'OIO 00 


0-012 50 


0015 00 


0017 50 


0*020 00 


255 


0-006 38 


007 65 


0-010 20 


0-012 75 


0-015 30 


0-017 85 


0-020 40 


260 


0-006 50 


0007 80 


0-010 40 


0-013 00 


0-015 60 


0-018 20 


0-020 80 


265 


0-006 62 


007 95 


0010 60 


0-013 25 


0015 90 


0018 55 


0-021 20 


270 


0-006 75 


0-008 10 


0-010 80 


0-013 50 


0-016 20 


0-018 90 


0-02160 


275 


0006 88 


0-008 25 


0011 00 


0-013 75 


0016 50 


0019 25 


0-022 00 


280 


0-007 00 


0-008 40 


0011 20 


0-014 00 


0-016 80 


0-019 60 


0022 40 


285 


0-007 12 


0-008 55 


0011 40 


0-014 25 


0-017 10 


0019 95 


0022 80 


290 


0-007 25 


0-008 70 


O-Oll 60 


0*014 50 


0-017 40 


0-020 30 


0023 20 


295 


0-007 38 


0-008 85 


0-011 80 


0-014 75 


0-017 70 


0-020 65 


0*023 60 


300 


0-007 50 


0-009 00 


0-012 00 


0-015 00 


0-018 00 


0-021 00 


0024 00 


305 


0-007 62 


0-009 15 


0-012 20 


0-015 25 


0018,30 


0-021 35 


0-024 40 


310 


0-007 75 


0-009 30 


0-012 40 


0-015 50 


0018 60 


0-021 70 


0024 80 


315 


0007 88 


0009 45 


0-012 60 


0-015 75 


0018 90 


0-022 05 


0-025 20 


320 


0-008 00 


0-009 60 


0012 80 


0016 00 


0019 20 


0-022 40 


0025 60 


325 


0008 12 


0-009 75 


0013 00 


0016 25 


0*019 50 


0022 75 


0-026 00 
{QnUkmd) 
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tabl£ 7a volume xn cubic metres of cut sizes of timber 

(THICKNESS 50 mm, WIDTH 50 mm TO 160 tnm)—Contd 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


50x50 


50x60 


50x80 ; 


50x100 


50x120 i 


50x140 


50x160 




mm 


.mm 


mm 1 


mm 


mm ; 


mm 


mm 








Volume in m' 








330 
335 
340 
345 
350 


0-008 25 
0008 38 
0-008 50 
0-008 62 
0008 75 


0009 90 
0-010 05 

0010 20 
0010 35 
O-OIO 50 


0013 20 

0013 40 
0-013 60 
0-013 80 

0014 00 


0-016 50 
0-016 75 
0-017 00 
0-017 25 
0-017 50 


0019 80 
0-020 10 
0-020 40 

0020 70 
0-021 00 


0023 10 
0023 45 
0023 80 
0-024 15 
0-024 50 


0026 40 
0-026 80 

0027 20 

0027 60 

0028 00 


355 
360 
365 
370 
375 


0008 88 

0009 00 
0009 12 
0-009 25 
0009 38 


O-OIO 65 
0-010 80 
0-010 95 
0011 10 
001125 


0-014 20 
0-014 40 
0-014 60 
0-014 80 
0015 00 


0-017 75 
0-018 00 
0-018 25 
0-018 50 
0-018 75 


0-021 30 
0-021 60 
0-021 90 
0-022 20 
0-022 50 


0-024 B5 
0-025 20 
0-025 55 
0-025 90 
0-026 25 


0-028 40 

0028 80 
0-029 20 

0029 60 

0030 00 


380 
385 
390 
395 

400 


0009 50 
0009 62 
0-009 75 
0-009 88 
0-010 00 


001140 
O-Oll 55 
001170 
001185 
0012 00 


0-015 20 
0-015 40 
0015 60 

0015 80 

0016 00 


0019 00 
0-019 25 
0019 50 

0019 75 

0020 00 


0-022 80 
0-023 10 
0-023 40 
0-023 70 
0024 00 


0026 60 

0026 95 
0*027 30 

0027 65 
0-028 00 


0-030 40 
0-030 80 
0-031 20 
0031 60 
0-032 00 


405 
410 
415 
420 
425 


0-010 12 
0-010 25 
010 38 
0-010 50 
0-010 62 


0-012 15 
0-012 30 
0-012 45 
0-012 60 
0-012 75 


0-016 20 
0016 40 

0016 60 
0-016 80 

0017 00 


0020 25 
0-020 50 

0020 75 

0021 00 
002125 


0024 30 
0-024 60 
0-024 90 
0-025 20 

0025 50 


0-028 35 
0-028 70 
0-029 05 
0029 40 
0029 75 


0032 40 
0-032 80 
0-033 20 
033 60 
0034 00 


430 

435 
440 
445 
450 


0010 75 

0010 88 

0011 00 
0011 12 
001125 


0012 90 
0-013 05 
0*013 20 

0013 35 
0-013 50 


0017 20 
0-017 40 
0-017 60 
0017 80 
0-018 00 


0-021 50 
0-021 75 
0022 00 
0-022 25 
0-022 50 


0-025 80 
0-026 10 
0-026 40 
0-026 70 
0-027 00 


0-030 10 
0-030 45 
0-030 80 
0-031 15 
0*031 50 


0-034 40 
0-034 80 
0;035 20 
0-035 60 
0036 00 


455 
460 
465 
470 
475 


001138 
0-OU 50 
O-OII 62 
0-011 75 
001188 


0013 65 
0-013 80 

0013 95 

0014 10 
0014 25 


0-018 20 
0-018 40 
0018 60 
0-018 80 
0-019 00 


0-022 75 
0-023 00 
0023 25 
0-023 50 
0-023 75 


0-027 30 
0-027 60 

0027 90 
0*028 20 

0028 50 


0-031 85 
0-032 20 
0032 55 

0032 90 

0033 25 


0036 40 

0036 80 

0037 20 

0037 60 

0038 00 


480 
485 
490 
495 
500 


0-012 00 
0-012 12 
0012 25 
0-012 38 
0012 50 


0-014 40 
0-014 j5 
0-014 70 
0-014 85 
0-015 00 


0-019 20 
0-019 40 
0-019 60 
0-019 80 
0-020 00 


0-024 00 
0-024 25 
0024 50 
0-024 75 
0-025 00 


0028 80 

0029 10 
0-029 40 

0029 70 

0030 00 


0033 60 
0-033 95 
0-034 30 
0-034 65 
0035 00 


0-038 40 
0-038 80 
0-039 20 
0-039 60 
0-040 00 
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TABLE 7B VOLIH^E IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 50 mm, WIDTH 180 mm TO 300 mm) 



Length 
cm 



50x180 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



50x200 
mm 



50 X 220 
mm 



50x240 

mm 



50 X 260 
mm 



50 X 280 
mm 



50 x 300 

mm 









Volume in m^ 








30 


0002 70 


0003 00 


0003 30 


0003 60 


0003 90 


0-004 20 


0*004 50 


35 


0003 15 


0-003 50 


0003 85 


0-004 20 


0004 55 


0004 90 


0-005 25 


40 


0-003 60 


0-004 00 


0004 40 


0-004 80 


0-005 20 


0-005 60 


0006 00 


45 


0004 05 


0-004 50 


0-004 95 


0-005 40 


0005 85 


0006 30 


0006 75 


50 


0-004 50 


0-005 00 


0-005 50 


0-006 00 


0-006 50 


0007 00 


0007 50 


55 


0-004 95 


0005 50 


0-006 05 


0-006 60 


0-007 15 


0-007 70 


0008 25 


60 


0005 40 


0006 00 


0006 60 


0-007 20 


0-007 80 


0-008 40 


0-009 00 


65 


0005 85 


0006 50 


0-007 15 


0007 80 


0008 45 


0-009 10 


0-009 75 


70 


0006 30 


0-007 00 


0007 70 


0-008 40 


0-009 10 


0009 80 


0-010 50 


75 


0006 75 


0007 50 


0-008 25 


0009 00 


0-009 75 


0-010 50 


0-011 25 


30 


0-007 20 


0008 00 


0008 80 


0-009 60 


0010 40 


oon 20 


0-012 00 


85 


0007 65 


0*008 50 


0009 35 


0-010 20 


0-011 05 


0-0 11 90 


0012 75 


90 


0008 10 


0-009 00 


0-009 90 


0010 80 


0011 70 


0*012 60 


0-013 50 


95 


0008 55 


0-009 50 


0-010 45 


0-01140 


0-012 35 


0-013 30 


0-014 25 


100 


0-009 00 


0-0 10 00 


0-on 00 


0-012 00 


0-013 00 


0-014 00 


0-015 00 


105 


0-009 45 


0010 50 


0-011 55 


0-012 60 


0-013 65 


0-014 70 


0-015 75 


no 


0009 90 


0-011 00 


0-012 10 


0-013 20 


0-014 30 


0-015 40 


0-016 50 


115 


0010 35 


0011 50 


0-012 65 


0-013 80 


0-014 95 


0-016 10 


0-017 25 


120 


0-010 80 


0-012 00 


0-013 20 


0-014 40 


0-015 60 


0-016 80 


0-018 00 


125 


0-011 25 


0-012 50 


0-013 75 


0-015 00 


0-016 25 


0-017 50 


0-018 75 


130 


0-011 70 


0-013 00 


0014 30 


0-015 60 


0-016 90 


0*018 20 


0019 50 


135 


0-012 15 


0-013 50 


0-014 85 


0-016 20 


0-017 55 


0-018 90 


0-020 25 


140 


0-012 60 


0-014 00 


0-015 40 


0-016 80 


0-018 20 


0-019 60 


0-021 00 


145 


0013 05 


0-014 50 


0-015 95 


00 17 40 


0-018 85 


0020 30 


0021 75 


150 


0-013 50 


0015 00 


0016 50 


0-018 00 


0019 50 


0-021 00 


0-022 50 


155 


0013 95 


0015 50 


0-017 05 


0-018 60 


0-020 13 


0-021 70 


0-023 25 


160 


0014 40 


016 00 


0017 60 


0=019 20 


0-020 80 


0-022 40 


0=024 00 


165 


0014 85 


00 16 50 


0-018 !5 


0019 80 


0-021 45 


0*023 10 


0-024 75 


170 


0015 30 


0017 00 


0018 70 


0-020 40 


0022 10 


0023 80 


0-025 50 


175 


0015 75 


0017 50 


0-019 25 


0-021 00 


0-022 75 


0-024 50 


0-026 25 
{Continued) 



31 



IS! 2377.1967 



TABLE 7B VOLUME IN CUBIC METJEIES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 50 mm, WIDTH 180 mm TO 300 nua)~^ontd 



Length 
cm 



50x180 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



50x200 
mm 



50x220 

mm 



50x240 
mm 



50x260 
mm 



50x280 
mm 



50x300 
mm 









Volume 


bt m' 








180 


0016 20 


0-018 00 


00 19 80 


0021 60 


0023 40 


0-025 20 


0-027 00 


185 


0-016 65 


0-018 50 


0-020 35 


0-022 20 


0-024 05 


0-025 90 


0-027 75 


190 


0-017 10 


0-019 00 


0-020 90 


0-022 80 


0-024 70 


0^026 60 


0-028 50 


195 


0-017 55 


0019 50 


0-021 45 


0-023 40 


0-025 35 


0027 30 


0029 25 


200 


0-018 00 


0-020 00 


0022 00 


0024 00 


0-026 00 


0028 00 


0*030 00 


205 


0-018 ^5 


0-020 50 


0-022 55 


0-024 60 


0026 65 


0-028 70 


0-030 75 


210 


0-018 90 


0-021 00 


0-023 10 


0-025 20 


0027 30 


0-029 40 


0*031 50 


215 


0-019 35 


0021 50 


0-023 65 


0-025 80 


0-027 95 


0-030 10 


0*032 25 


220 


0-019 80 


0022 00 


0-024 20 


0026 40 


0-028 60 


0-030 80 


0033 00 


225 


0-020 25 


0-022 50 


0024 75 


0027 00 


0-029 25 


0031 50 


0-033 75 


230 


0-020 70 


0-023 00 


0-025 30 


0027 60 


0-029 90 


0-032 20 


0-034 50 


235 


0-021 15 


0-023 50 


0-025 85 


0028 20 


0-030 55 


0-032 90 


0-035 25 


240 


0-021 60 


0024 00 


0-026 40 


0028 80 


0-031 20 


0-033 60 


0-036 00 


245 


0'022 05 


0-024 50 


0026 95 


0029 40 


0031 85 


0-034 30 


0-036 75 


250 


0-022 50 


0-025 00 


0-027 50 


0030 00 


0-032 50 


0-035 00 


0-037 50 


255 


0-022 95 


0-025 50 


0028 05 


0-030 60 


0033 15 


0-035 70 


0038 25 


260 


0-023 40 


0-026 00 


0-028 60 


0-031 20 


0033 80 


0-036 40 


0-039 00 


265 


0-023 85 


0-026 50 


0-029 15 


0-031 80 


0034 45 


0-037 10 


0-039 75 


270 


0-024 30 


0-027 00 


0-029 70 


0-032 40 


0-035 10 


0-037 80 


0-040 50 


275 


0024 75 


0-027 50 


0-030 25 


0-033 00 


0-035 75 


0038 50 


0-041 25 


280 


0-025 20 


0-028 00 


0-030 80 


0^033 60 


0-036 40 


0-039 20 


0042 00 


285 


0-025 65 


0028 50 


0-031. 35 


0-034 20 


0-037 05 


0-039 90 


0-042 75 


290 


0*026 10 


0-029 00 


0-031 90 


0-034 80 


0-037 70 


0-040 60 


0-043 50 


295 


0-026 55 


0-029 50 


0-032 45 


0-035 40 


0-038 35 


0-041 30 


0-044 25 


300 


0-027 00 


0-030 00 


0-033 00 


0-036 00 


0-039 00 


0-042 00 


0-045 00 


305 


0-027 45 


0030 50 


0-033 55 


0-036 60 


0-039 65 


0-042 70 


0-045 75 


310 


0-027 90 


0-031 00 


0-034 10 


0-037 20 


0-040 30 


0-043 40 


0-046 50 


315 


0-028 35 


0-031 50 


0034 65 


0-037 80 


0-040 95 


0044 10 


0-047 25 


320 


0-028 80 


0-032 00 


0035 20 


0-038 40 


004160 


0-044 80 


004B00 


325 


0029 25 


0032 50 


0-035 75 


0-039 00 


0042 25 


0-045 50 


0-048 75 
[Continued) 
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TABLE 7B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TLMBER 
(THICKNESS 50 mm, WIDTH 180 mm TO 300 mm) ( r , / 



1*1. \t; ni 


Cross-Sectional l)iMr.NsioN> 


cm 


50: 180 


50 '^OO 


50 ■ 220 


50 240 


50 Ii)\) 


■:a) 280 


)U'-,300 




mn\ t 


znn\ 


mm 


mm 


turn 


mm 


mm 








Volume 


in m^ 








3:50 


0-029 70 


0033 00 


0-036 30 


0-039 60 


0-042 90 


0046 20 


0049 50 


335 


0030 15 


0033 50 


036 85 


0-040 20 


0043 ^:y 


0046 90 


0-050 25 


340 


0-030 60 


0-034 00 


0037 40 


0040 80 


0-044 20 


0047 60 


0051 00 


345 


0031 05 


0-034 50 


0037 95 


0-041 40 


0-044 85 


0-048 30 


0051 75. 


350 


0-031 50 


0-035 00 


0-038 50 


0042 00 


0045 50 


0-049 00 


0-052 50 


355 


0-031 95 


0-035 50 


0-039 05 


0042 60 


0-046 15 


0-049 70 


0-053 25 


360 


0-032 40 


0-036 00 


0-039 60 


0-043 20 


0-046 80 


0050 40 


0-054 00 


365 


0-032 85 


0-036 50 


0-040 15 


0-043 80 


0047 45 


0-051 10 


0-054 75 


370 


0-033 30 


0-037 00 


0-040 70 


0-044 40 


0-048 10 


0-051 80 


0055 50 


375 


0-033 75 


0-037 50 


0-041 25 


0045 00 


0-048 75 


0-052 50 


0-056 25 


380 


0034 20 


0-038 00 


0-041 80 


0-045 60 


0-049 40 


0-053 20 


0-057 00 


385 


0-034 65 


0-038 50 


0-042 35 


0-046 20 


0-050 05 


0-053 90 


0-057 75 


390 


0035 10 


0-039 00 


0-042 90 


0046 80 


0-050 70 


0054 60 


0-058 50 


395 


0035 55 


0-039 50 


0-043 45 


0-047 40 


0051 35 


0-055 30 


0-059 25 


400 


0-036 00 


0-040 00 


0-044 00 


0-048 00 


0052 00 


0-056 00 


0-060 00 


405 


0036 45 


0-040 50 


0-044 05 


0-048 60 


0-052 65 


0056 70 


0-060 75 


410 


0-036 90 


0-041 00 


0045 10 


0-049 20 


0-053 30 


0-057 40 


0061 50 


415 


0-037 35, 


0-041 50 


0-045 65 


0-049 80 


0-053 95 


0-058 10 


0-062 25 


420 


0-037 80 


0-042 00 


0-046 20 


0050 40 


0*05't 60 


0-058 80 


0-063 00 


425 


0-038 25 


0-042 50 


0-046 7.5 


0-051 00 


0-055 25 


059 50 


0-063 75 


430 


0-038 70 


0-043 00 


0047 30 


0051 m 


0-055 90 


0060 20 


0064 50 


435 


0*039 15 


0-043 50 


0-047 85 


0-052 20 


0056 55 


0-060 90 


0065 25 


440 


0-039 60 


0-044 00 


0048 40 


0052 80 


0057 20 


0-061 60 


0-066 00 


445 


0040 05 


0-044 50 


0-048 95 


0-053 40 


0-057 85 


0-062 30 


0-066 75 


450 


0-040 50 


0-045 00 


0-049 50 


0-054 00 


0-058 50 


0-063 00 


0-067 50 


455 


0-040 95 


0-045 50 


0-050 05 


0-054 60 


0-059 15 


0-063 70 


0-068 25 


460 


0041 40 


0-046 00 


0050 60 


0055 20 


0-059 80 


0-064 40 


0-069 00 


465 


0041 85 


0-046 50 


0051 15 


0-055 80 


0-060 45 


0-065 10 


0-069 75 


470 


0-042 30 


0-047 00 


0-051 70 


0-056 40 


0-061 10 


0-065 80 


0-070 50 


475 


0042 75 


0-047 50 


0052 25 


0-057 00 


0061 75 


0066 50 


0-071 25 


480 


0-043 20 


0-048 00 


0-052 80 


0057 t>0 


0062 40 


0-067 20 


0-072 00 


485 


0-043 65 


0-048 50 


0053 35 


0058 20 


0063 05 


0067 90 


0-072 75 


490 


0044 10 


0-049 00 


0-053 90 


0058 80 


0-063 70 


0-068 60 


0-073 50 


495 


0-044 55 


0-049 50 


0-054 45 


0-059 40 


0-OfrV 35 


0-069 30 


0-074 25 


500 


0-045 00 


0-050 00 


0-055 00 


0-060 00 


0065 00 


0-070 00 


0-075 00 
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TABf-K 


8A VOLUME 


m CUBIC METRES OF CUT SIZES OF 


TIMBER 




(THICKNESS 60 mm, WIDTH 140 mm 


TO 220 mm) 




Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


60x140 


60x160 


60x180 


60x200 


60x220 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 






Volume in m^ 






30 


0002 52 


0002 88 


0-003 24 


0-003 60 


0-003 96 


35 


0002 94 


0-003 36 


0-003 78 


0-004 20 


0004 62 


40 


0*003 36 


0003 84 


0-004 32 


0-004 80 


0005 28 


45 


0-003 78 


0-004 32 


0-004 86 


0-005 40 


0-005 94 


50 


0004 20 


0-004 80 


0-005 40 


0-006 00 


0-006 60 


55 


0004 62 


0-005 28 


0-005 94 


0-006 60 


0-007 26 


60 


0-005 04 


0005 76 


0-006 48 


0'007 20 


0007 92 


65 


0-005 46 


0006 24 


0-007 02 


0-007 80 


0-008 58 


70 


0-005 88 


0006 72 


0-007 56 


0-008 40 


0-009 24 


75 


0-006 30 


0-007 20 


0-008 10 


0-009 00 


0009 90 


ao 


0006 72 


0007 68 


0-008 64 


0-009 60 


0-010 56 


85 


0007 14 


0008 16 


0-009 18 


OOiO 20 


O-OU 22 


90 


0007 56 


0-008 64 


0009 72 


0-010 80 


0-01183 


95 


0007 98 


0-009 12 


0-010 26 


0-01140 


0-012 34 


100 


0008 40 


0009 60 


0010 80 


0-012 00 


0-013 20 


105 


0-008 82 


0-010 08 


0011 34 


0-012 60 


0-013 86 


110 


0-009 24 


O-OIO 56 


0-0 11 88 


0-013 20 


0-014 52 


115 


0009 66 


O-OU 04 


0-012 42 


0-013 80 


0015 18 


120 


0010 08 


0-01 1 52 


0-012 96 


0-014 40 


0015 84 


125 


00 10 50 


0012 00 


0013 50 


0-015 00 


0-016 50 


130 


0010 92 


0012 48 


0-014 04 


0-015 60 


0-017 16 


135 


0-011 34 


0-012 96 


0-014 58 


0-016 20 


0*017 82 


140 


0-on 76 


0-013 44 


0-015 12 


0-016 80 


0-018 48 


145 


0-012 18 


0013 92 


0-015 66 


0-017 40 


0019 14 


150 


0012 60 


0-014 40 


0-016 20 


0-018 00 


0019 80 


155 


0-013 02 


0-014 88 


0-016 74 


0-018 60 


0020 46 


160 


0-013 44 


aOlo 36 


0-017 28 


0-019 20 


0-021 12 


165 


0-013 86 


0-015 84 


0-017 82 


0019 80 


0-021 78 


170 


0-014 28 


0-016 32 


0*018 36 


0-020 40 


0-022 44 


175 


0-014 70 


0016 80 


0-018 90 


0-021 00 


0023 10 
(Continued) 
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TABLE 8A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 60 mm, WIDTH 140 mm TO 220 tnm)-~Contd 







( :ross- 


-SeCTIONAI 1 )TMI NSIONS 




I^f NOTH 












fni 


(.0 Ml) 


00 • it>0 


60 ,180 


60-200 


60x220 




ni!ii 


mm 


mm 


mm 


mm 






Volume 


in m'* 






180 


0-013 12 


0-017 2H 


0-019 44 


0-021 60 


0023 76 


!8j 


0013 34 


0-(H7 76 


0-019 98 


0022 20 


0024 42 


190 


0-013 96 


0-018 24 


0-020 32 


0-022 80 


0023 08 


193 


0016 38 


0018 72 


0-021 06 


0023 40 


0-023 74 


200 


0016 80 


0-019 20 


0-021 60 


0-024 00 


0-026 40 


205 


0-017 22 


0-019 68 


0^022 14 


0024 60 


027 06 


210 


0017 64 


0-020 16 


022 68 


0-023 20 


0027 72 


2i:) 


0018 06- 


0-020 64 


0023 22 


0-023 80 


00 :>8 38 


220 


0018 48 


0-021 12 


0-023 76 


026 40 


0-029 04 


225 


0018 90 


0021 60 


0024 30 


0-027 00 


0-029 70 


230 


0019 32 


ii-022 08 


0024 84 


0-027 60 


0030 36 


233 


0-019 74 


0-022 36 


0023 38 


0028 20 


0-031 02 


240 


0020 16 


0023 04 


0023 92 


0028 80 


0031 68 


243 


0-020 38 


.0-023 32 


0026 46 


0-029 40 


0-032 34 


230 


0021 00 


0-024 00 


002 7 00 


0-030 00 


0033 00 


233 


0-021 42 


0-024 48 


0-027 34 


0-030 60 


0033 66 


260 


0-02 I 84 


0024 96 


0-028 08 


0031 20 


0034 32 


263 


0022 26 


0-023 44 


0028 62 


0-031 80 


0034 98 


270 


0-022 68 


0-023 92 


0-029 16 


0032 40 


0-035 64 


273 


0-n:;3 10 


0-026 40 


0-029 70 


0-033 00 


0036 30 


280 


0023 32 


0-026 88 


0-030 24 


0-033 60 


0036 96 


283 


0-023 94 


0027 36 


0-030 78 


0034 20 


0037 62 


290 


0024 36 


0-027 84 


0-031 32 


0*034 80 


0038 28 


293 


0-024 78 


0028 32 


0-031 86 


. 0035 40 


0038 94 


300 


0-023 20 


0028 80 


0-032 40 


0036 00 


0039 60 


303 


0-023 62 


0-029 28 


0-032 94 


0-036 60 


0040 26 


310 


0026 04 


0-029 76 


0033 48 


0037 20 


0-040 92 


313 


0026 46 


0-030 24 


0-034 02 


0-037 80 


0041 38 


320 


0-026 88 


0-030 72 


0-034 56 


0038 40 


0042 24 


323 


0-027 30 


0*031 20 


0033 10 


0-039 00 


0042 90 
[Continued) 
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TABLE 8A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 60 min, WIDTH 140 mm TO 220 tnm)-~Contd 



Length 




Cross-Sectionai, Dimensions 




cm 


60x140 


60 : 160 


(iU ■; 180 


60 > 200 


60 ■ 220 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 






Volume 


inm^ 






330 
335 
340 
345 
350 


0-027 72 
0028 14 
0028 56 
0028 98 

0-029 40 


0-03 i ()8 
0-032 16 
0-032 64 
0-033 12 
0-033 60 


0-033 64 

0036 18 

0-036 72 
0-037 26 

0037 80 


0-039 60 
0-040 20 
040 80 
0041 40 
0-042 00 


0-043 56 
0044 22 
0044 88 
0*045 54 
0-046 20 


355 
360 
365 
370 
375 


0-029 82 
0-030 24 
0-030 66 
0031 08 
0-031 50 


0-034 08 
0-034 56 
0-035 04 
0-035 52 
0036 00 


0-038 34 

0038 38 

0039 42 
0-039 96 
0-040 50 


0-0^2 60 
004:^ 20 
0043 BO 
0-044 40 
0-045 00 


0-046 86 
0047 52 
0-048 IB 
0-048 34 
0-049 50 


380 
385 
390 
395 
400 


0-031 92 
0-032 34 
.032 76 
0033 18 
0033 60 


0-036 48 
0*037 96 

0037 44 
0-037 92 

0038 40 


0-041 04 

0041 58 

0042 12 

0042 66 

0043 20 


004.) 60 
0046 20 
0-046 80 
047 40 
0-048 00 


0-050 16 
0-050 82 

0051 48 
0-052 14 

0052 80 


405 
410 
415 
420 
425 


0-034 02 
0-034 44 
0-034 86 
0-035 28 
0035 70 


0038 88 
0-039 36 
0-03^54 
0-040 32 
0-040 80 


0-043 74 

0044 28 
0-044 82 
0-045 36 

0045 90 


0*048 60 
0*049 20 
0-049 80 
0-050 40 
0-051 00 


0-053 46 
0*054 12 

0054 78 

0055 44 
0-056 10 


430 
435 
440 
445 
450 


0-036 12 
0036 54 
0-036 96 
0-037 38 
0*037 80 


0-041 28 
0-041 76 
0-042 24 
0-042 72 
0-043 20 


0-046 44 
0-046 98 
0-047 52 
0-048 06 
0-048 60 


0-051 60 
0*052 20 
0-052 80 
0-053 40 
0-054 00 


0056 76 
0-057 42 
0*058 08 
0-058 74 
0-059 40 


455 
460 
465 
470 
475 


0038 22 
0-038 64 

0039 06 
0039 48 
0-039 90 


0043 68 

0044 16 
0-044 64 
0-045 12 
0-045 60 


0-049 14 

0049 68 

0050 22 
0050 76 
0-051 30 


0054 60 

0055 20 
0-055 80 

0056 40 
0-057 00 


0-060 06 

0060 72 

0061 38 
0-062 04 
0*062 70 


480 
485 
490 
495 
500 


0040 32 
0-040 74 
0-041 16 
0-041 58 
0042 00 


0-046 08 
0-046 56 
0-047 04 

0047 52 

0048 00 


0051 84 
0-052 38 
0-052 92 
0-053 46 
0-054 00 


0-057 60 
0-058 20 
0-058 80 
0-059 40 
0-060 00 


0063 36 
0-064 02 
0-064 68 
0-065 34 
0-066 00 
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TABLE 8B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS 60 


mm, WIDTH 240 




LExNGTH 




Cross-Sectional Dimensions 




cm 


60x240 


i 60x260 


60x280 


60x300 




mm 


1 mm 


mm 


mm 






Volume in m'' 






30 


0-004 32 
0005 04 


0-004 68 


0-005 04 


0005 40 


35 


0-005 46 


0-005 88 


0006 30 


40 


0-005 76 


0006 24 


0006 72 


0-007 20 


45 


0006 48 


0007 02 


0007 56 


0008 10 


50 


0-007 20 


0-007 80 


0008 40 


0-009 00 


55 


0007 92 


0008 58 


0-009 24 


0009 90 


60 


0-008 64 


0009 36 


0-010 08 


0-010 80 


65 


0009 36 


0010 14 


O-OIO 92 


0011 70 


70 


0010 08 


0010 92 


0-011 76 


0-012 60 


75 


0-010 80 


0011 70 


0012 60 


0013 50 


80 


0-On 52 


0-012 48 


0-013 44 


0014 40 


85 


0-012 24 


0-013 26 


0014 28 


0-015 30 


90 


0-012 96 


0-014 04 


0-015 12 


0016 20 


95 


001 3 68 


0014 82 


0015 96 


017 10 


100 


0-014 40 


0-015 60 


0016 80 


0-018 00 


105 


0015 12 


0-016 38 


001 7 64 


0-018 90 


no 


0015 84 


0017 16 


0018 48 


0*019 80 


115 


0-016 56 


0017 94 


0-019 32 


0-020 70 


120 


0-017 28 


0-018 72 


0-020 16 


0-021 60 


125 


0-018 00 


0-019 50 


0-021 00 


0-022 50 


130 


0018 72 


0-020 28 


0021 84 


0-023 40 


135 


0-019 44 


0-021 06 


0022 68 


0024 30 


140 


0-020 16 


0-021 84 


0-023 52 


0-025 20 


145 


0-020 88 


0-022 62 


0-024 36 


0026 10 


150 


0021 60 


0-023 40 


0-025 20 


0-027 00 


155 


0-022 32 


0-024 18 


0026 04 


0*027 90 


160 


0023 04 


0-024 96 


0026 88 


0028 80 


165 


0023 76 


0-025 74 


0027 72 


0029 70 


170 


0-024 48 


0026 52 


0-028 56 


0-030 60 


175 


0-025 20 


0-027 30 


0029 40 


0*031 50 

{Continued) 
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TABLE 8B 


VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF UMBER 


(THIGKNESS 60 mm, 


WIDTH 240 mm 


TO 300 nuny-Contd 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


60x240 


60x260 


60x280 


60x300 




mm 


mm 


mm 


mm 






Volume in m^ 






180 


0-025 92 


0-028 08 


0-030 24 


0-032 40 


185 


0026 64 


0-028 86 


0031 08 


0-033 30 


190 


0-027 36 


0029 64 


0-031 92 


0034 20 


195 


0-028 08 


0-030 42 


0032 76 


0-035 10 


200 


0-028 80 


0-031 20 


0033 60 


0036 00 


205 


0*029 52 


0-031 98 


0-034 44 


0-036 90 


210 


0-030 24 


0032 76 


0035 28 


0-037 80 


215 


0^030 96 


0033 54 


0036 12 


0038 70 


220 


0031 68 


0034 32 


0036 96 


0039 60 


225 


0-032 40 


0035 10 


0-037 80 


0-040 50 


230 


0-033 12 


0-035 88 


0-038 64 


0-041 40 


235 


0-033 84 


0036 66 


0039 48 


0042 30 


240 


0-034 56 


0-037 44 


0-040 32 


0043 20 


245 


0035 28 


0-038 22 


0-041 16 


0-044 10 


250 


0-036 00 


0039 00 


0-042 00 


0045 00 


255 


0036 72 


0-039 78 


0-042 84 


0045 90 


260 


0-037 44 


0-040 56 


0-643 68 


0046 80 


265 


0-038 16 


0-041 34 


0-044 52 


0-047 70 


270 


0-038 88 


0-042 12 


0-045 36 


0-048 60 


275 


0039 60 


0-042 90 


0-046 20 


0-049 50 


280 


0040 32 


0-043 68 


0-047 04 


0050 40 


285 


0-041 04 


0-044 46. 


0-047 88 


0-051 30 


290 


0-041 76 


0-045 24 


0-048 72 


0-052 20 


295 


0-042 48 


0046 02 


0-049 56 


0053 10 


300 


0043 20 


0-046 80 


0050 40 


• 0-054 00 


305 


0-043 92 


0-047 58 


0051 24 


0-054 90 


310 


0-044 64 


0-0^ 36 


0-052 08 


0055 80 


315 


0-045 36 


0-049 14 


0-052 92 


0-056 70 


320 


0-046 08 


0-049 92 


0-053 76 


0057 60 


325 


0-046 80 


0050 70' 


0-054 60 


0058 50 
{Continued) 



38 



ISt 2377-1967 



TABLE 8B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 60 mm, WIDTH 240 mm TO 300 mm)^Omtd 


Length 




Gross-Sectional 


Dimensions 




cm 


60x240 


60x260 


60x280 


1 60x300 




mm 


mm 


mm 


1 mm 






Volmne in m* 






330 
335 
340 
345 
350 


0-047 52 
0-048 24 
0048 96 
0-049 68 
0-050 40 


0051 48 

0052 26 
0-053 04 
0-053 82 . 
0-054 60 


0055 44 
0-056 28 
0057 12 

0057 96 

0058 80 


0-059 40 
0-060 30 
0-061 20 
0-062 10 
0063 00 


355 
360 
365 
370 

375 


0-051 12 
0-051 84 
0-052 56 
0-653 28 
0054 00 


0-055 38 
0056 16 
0056 94 
0-057 72 
0058 50 


0059 64 
0-060 48 
0-061 32 
0062 16 
0-063 00 


0063 90 

0064 80 

0065 70 

0066 60 
0-067 50 


380 
385 
390 
395 

400 


0-054 72 
0-055 44 
0056 16 
0056 88 
0-057 60 


0-059 28 
0060 06 
0-060 84 
0-06162 
0-062 40 


0*063 84 

0064 68 

0065 52 
0-066 36 
0-067 20 


0-068 40 

0069 30 

0070 20 

0071 10 
0-072 00 


405 
410 
415 
420 
425 


0058 32 

0059 04 
0-059 76 
0-060 48 
0061 20 


0-063 18 
0-063 96 

0064 74 
0-065 52 
0-066 30 


0-068 04 
0-068 88 
0-069 72 
0-070 56 
0-071 40 


0072 90 
0-073 80 
0-074 70 

0075 60 

0076 50 


430 
435 
440 
445 
450 


0061 92 

0062 64 
0-063 36 
0-064 08 
0-.064 80 


0067 08 
0-067 86 
0-068 64 

0069 42 

0070 20 


0072 24 
0-073 08 
0-073 92 
0074 76 
0-075 60 


0-077 40 

0078 30 

0079 20 

0080 10 
008100 


455 
460 
465 
470 
475 


0-065 52 
0066 24 
0066 96 
0-067 68 
0-068 40 


0-070 98 
0-071 76 
0-072 54 
0-073 32 
0-074 10 


0-076 44 
0-077 28 
0-078 12 
0-078 96 
0-079 80 


0-081 90 
0-082 80 
0083 70 
0-084 60 
0-085 50 


480 
485 
490 
495 
500 


0-069 12 
0-069 84 
0-070 56 
0-071 28 
0-072 00 


0-074 88 
0-075 66 

0076 44 

0077 22 
0-078 00 


0080 64 

0081 48 

0082 32 
0-083 16 
0-084 00 


0-086 40 
0-087 30 

0088 20 

0089 10. 

0090 00 
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TABLE 9A VOtUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TC^BER 




(THICKNESS 80 i 


um, WIDTH 80 mm TO 180 mm) 




Length 






Cross-Sectional Dimensions 






cm 


1 80x80 


80x100 


80x120 


80x140 ! 


80x160 


. 80x180 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume in 


m» 




30 


O-OOl 92 


0-002 40 


0-002 88 


0*003 36 


0-003 84 


0004 32^ 


35 


0-002 24 


0-002 80 


0-003 36 


0-003 92 


0-004 48 


0-005 04 


40 


0-002 56 


0-003 20 


0-003 84 


0-004 48 


0-005 12 


0-005 76 


45 


0-002 88 


0-003 60 


0004 32 


0-005 04 


0-005 76 


0-006 43 


50 


0-003 20 


0-004 00 


0-004 80 


0-005 60 


0-006 40 


0-007 20 


55 


0*003 52 


0^004 40 


0005 28 


0-006 16 


0-007 04 


0-007 92 


60 


0-003 84 


0-004 80 


0005 76 


0-006 72 


0-007 68 


0*008 64 


65 


0-004 16 


0-005 20 


0-006 24 


0-007 28 


0008 32 


0-009 36 


70 


0004 48 


0005 60 


0-006 72 


0-007 84 


0-008 96 


0010 08 


75 


0-004 80 


0006 00 


0-007 20 


0-008 40 


0-009 60 


0-010 80 


80 


0-005 12 


0-006 40 


0-007 68 


0-008 96 


0-010 24 


0-011 52 


85 


0-005 44 


0006 80 


0008 16 


0-009 52 


0-010 88 


0-012 24 


90 


0-005 76 


0-007 20 


0008 64 


0-010 08 


0-on 52 


0-012 96 


95 


0-006 08 


0-007 60 


0-009 12 


0010 64 


0012 16 


0013 68 


100 


0-006 40 


0-008 00 


0-009 60 


0-01120 


0-012 80 


0-014 40 


105 


0-006 72 


0008 40 


0-010 08 


0-011 76 


0-013 44 


0-015 12 


110 


0-007 04 


0-008 80 


0-010 56 


0-012 32 


0014 08 


0-015 84 


115 


0007 36 


0009 20 


0011 04 


0-012 88 


0-014 72 


0r016 56 


120 


0-007 68 


0-009 60 


0-011 52 


0-013 44 


0-015 36 


0-017 28 


125 


0-008 00 


0010 00 


0-012 00 


0-014 00 


0016 00 


0-018 00 


130 


0-008 32 


0-010 40 


0-012 48 


0*014 56 


0-016 64 


0-018 72 


135 


0-008 64 


0-010 80 


0-012 96 


0-015 12 


0-017 28 


0-019 44 


140 


0-008 96 


0-011 20 


0013 44 


0-015 68 


0-017 92 


0-020 16 


145 


0009 28 


0011 60 


0013 92 


0-016 24 


0018 56 


0020 88 


150 


0-009 60 


0-012 00 


0-014 40 


0-016 80 


0-019 20 


0021 60 


155 


0009 92 


0*012 40 


0-014 88 


0-017 36 


0-019 84 


0-022 32 


160 


0010 24 


0-012 80 


0-015 36 


0-017 92 


0020 48 


0023 04 


165 


0010 56 


0-013 20 


0015 84 


0-018 48 


0-021 12 


0-023 76 


170 


0-01088 


0-013 60 


0016 32 


0-019 04 


0021 76 


0024 48 


175 


0-01120 


0-014 00 


0-016 80 


0-019 60 


0022 40 


0025 20 
{Continued) 



40 



IS : 2377 - 19C7 



TABLE 9A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 80 mm, WIDTH 80 mm TO 180 inm)—Conid 



Length 




Gross-Sechonal Dimensions 




cm 


80x80 : 


80x100 


80 X 120 


80x140 


80x160 


80x180 




nun 1 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume in m^ 






180 


0011 52 


0014 40 


0017 28 


0020 16 


0-023 04 


0025 92 


185 


0-01 1 84 


0*014 80 


0*017 76 


0-020 72 


0-023 68- 


0*026 64 


190 


0012 16 


0015 20 


0-0!i8 24 


0021 28 


0*024 32 


0-027 36 


195 


0-012 48 


0015 60 


0-018 72 


0-021 84 


0-024 96 


0028 08 


200 


0012 80 


0016 00 


0*019 20 


0-022 40 


0-025 60 


0028 80 


205 


0-013 12 


0*016 40 


0-019 68 


0-022 96 


0*026 24 


0-029 52 


210 


0-013 44 


0016 80 


0-020 16 


0-023 52 


026 88 


0-030 24 


215 


0-013 76 


0017 20 


0020 64 


0*024 08 


0-027 52 


0-030 96 


220 


0*014 08 


0*017 60 


0-021 12 


0-024 64 


0-028 16 


0-031 68 


225 


0-014 40 


0018 00 


0021 60 


0025 20 


0028 80 


0032 40 


230 


0-014 72 


0-018 40 


0-022 08 


0-025 76 


0-029 44 


0033 12 


235 


0015 04 


0*018 80 


0-022 56 


0-026 32 


0-030 08 


0033 84 


240 


0*015 36 


0-019 20 


0023 04 


0026 88 


0030 72 


0*034 56 


245 


0015 68 


0-019 60 


0-023 52 


0-027 44 


0-031 36 


0-035 28 


250 


0-016 DO 


0020 00 


0*024 00 


0028 00 


0-032 00 


0*036 00 


255 


0016 32 


0020 40 


0024 48 


0-028 56 


0*032 64 


0036 72 


260 


0016 64 


0020 80 


0*024 96 


0-029 12 


0*033 28 


0037 44 


265 


0016 96 


0-021 20 


0*025 44 


0-029 68 


0-033 92 


0*038 16 


270 


0-017 28 


0-021 60 


0-025 92 


0-030 24 


0-034 56 


0038 88 


275 


0017 60 


0-022 00 


0-026 40 


0030 80 


0-035 20 


0*039 60 


280 


0017 92 


0022 40 


0*026 88 


0-031 36 


0*035 84 


0-040 32 


285 


0*018 24 


0022 80 


0-027 36 


0-031 92 


0-036 48 


0041 04 


290 


0018 56 


0023 20 


0027 84 


0-032 48 


0037 12 


0041 76 


295 


0-018 88 


0-023 60 


0-028 32 


0*033 04 


0-037 76 


0-042 48 


300 


0-019 20 


0-024 00 


0028 80 


0-033 60 


0*038 40 


0-043 20 


305 


0019 52 


0-024 40 


0*029 28 


0-034 16 


0*039 04 


0-043 92 


310 


0019 84 


0-024 80 


0-029 76 


0-034 72 


0039 68 


0044 64 


315 


0*020 16 


0-025 20 


0-030 24 


0-035 28 


0-040 32 


0045 36 


320 


0*020 48 


0-025 60 


0030 72 


0-035 84 


0-040 96 


0-046 08 


325 


0020 80 


0-026 00 


0-031 20 


0-036 40 


0-041 60 


0*046 80 
(Continued) 
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IS: 2377-1967 



TABLE 9A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 80 mm, WIDTH 80 mm TO 180 mi^)~Con^rf 



Length 
cm 



80x80 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



80x100 
mm 



80x120 
mm 



80x140 
mm 



80x160 
mm 



80x180 
mm 









Voliune in 


m3 






330 


0021 12 


0-026 40 


0-031 6S 


0036 96 


0042 24 


0-047 52 


335 


0-021 44 


0-026 80 


0-032 16 


0037 52 


0-042 88 


0048 24 


340 


0021 76 


0-027 20 


0032 64 


0038 08 


0-043 52 


0048 96 


345 


0022 08 


0-027 60 


0033 12 


0038 64 


0044 16 


0-049 68 


350 


0-022 40 


0-028 00 


0033 60 


0039 20 


0044 80 


0-050 40 


355 


0022 72 


0028 40 


0034 08 


0-039 76 


0045 44 


0051 12 


360 


0023 04 


0028 80 


0034 56 


0-040 32 


0-046 08 


0-051 84 


365 


0023 36 


0-029 20 


0035 04 


0-040 88 


0046 72 


0-052 56 


370 


023 68 


0-029 60 


0-035 52 


0041 44 


0-047 36 


0-053 28 


375 


0024 00 


0-030 00 


0036 00 


0042 00 


0-048 00 


0054 00 


380 


0024 32 


0-030 40 


0-036 48 


0-042 56 


0-04^64 


0-054 72 


385 


0024 64 


0030 80 


0-036 96 


0-043 12 


0049 28 


0-055 44 


390 


0024 96 


0-031 20 


0'037 44 


0-043 68 


0-049 92 


0-056 16 


395 


0025 28 


0031 60 


0-037 92 


0-044 24 


0-050 Si 


0056 88 


400 


0025 60 


0032 00 


0-038 40 


0-044 80 


0-051 20 


0-05T60 


405 


0-025 92 


0-032 40 


0-038 88 


0-045 36 


0-051 84 


0058 32 


410 


0026 24 


0032 80 
0-0^3 20 


0-039 36 


0-045 92 


0-052 48 


0-059 04 


415 


0026 56 


0-039 84 


0-046 48 


0-053 12 


0-059 76 


420 


0026 88 


0-033 60 


0-040 32 


0-047 04 


0-053 76 


0-060 48 


425 


0-02720 


0034 00 


0040 80 


0047 60 


0-054 40 


0-061 20 


430 


0-027 52 


0-034 40 


0-041 28 


0048 16 


0-055 04 


0-061 92 


435 


0-027 84 


0-034 80 


0041 76 


0048 72 


0-055 68 


0062 64 


440 


0028 16 


0035 20 


0-042 24 


0049 28 


0-056 32 


0-063 36 


445 


0-028 48 


0035 60 


0-042 72 


0-049 84 


0-056 96 


0064 08 


450 


028 80 


0036 00 


0-043 20 


0-050 40 


0-057 60 


0-064 80 


455 


0-029 12 


0-036 40 


0-043 68 


0050 96 


0058 24 


0-065 52 


460 


0-029 44 


0036 80 


0044 16 


0-051 52 


0058 88 


0-066 24 


465 


0-029 76 


0-037 20 


0-044 64 


0-05208 


0-059 52 


0066 96 


470 


0-030 08 


0037 60 


0045 12 . 


0*052 64 


0-060 16 


0-067 68 


475 


0-030 40 


0-038 00 


0045 60 


0-053 20 


0-060 80 


0-068 40 


480 


0-030 72 


0-038 40 


0046 08 


0-053 76 


0-061 44 


0-069 12 


485 


0031 04 


0-038 80 


0046 56 


0-054 32 


0062 08 


0069 84 


490 


0031 36 


0039 20 


0047 04 


0-054 88 


0-062 72 


0070 56 


495 


0-031 68 


0-039 60 


0047 52 


0-055 44 


0063 36 


0071 28 


500 


0032 00 


0-040 00 


0048 00 


0056 00 


0064 00 


0-072 00 
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IS: 2377-1967 



TABLE 9B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF 
(THICKNESS 80 mm, WIDTH 200 mm TO 300 mm} 



TIMBER 



Length 
cm 



80x200 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



80x220 
mm 



80x240 
mm 



80x260 
mm 



80x280 
mm 



80x300 
mm 









Volume in m* 






30 


0004 80 


0005 28 


0-005 76 


0-006 24 


0006 72 


0-007 20 


35 


0005 60 


0-006 16 


0-006 72 


0-007 28 


0007 84 


0-008 40 


40 


0-006 40 


0-007 04 


007 68 


0-008 32 


0-908 96 


0-009 60 


45 


0-007 20 


0UO792 


0-008 64 


0009 36 


0010 08 


0-010 80 


50 


0008 00 


0008 80 


0-009 60 


0-010 40 


0011 20 


0012 90 


55 


0-008 80 


0009 68 


0010 56 


0-011 44 


0012 32 


0013 20 


60 


0009 60 


0-010 56 


0-011 52 


0-012 48 


0013 44 


0-014 40 


65 


0-010 40 


0-01144 


0-012 48 


0-013 52 


0014 56 


0015 60 


70 


0-011 20 


0-012 32 


0013 44 


0014 56 


0015 68 


0-016 80 


75 


0-012 00 


0-013 20 


0-014 40 


0-015 60 


0016 80 


0-018 00 


80 


0012 80 


0014 08 


0015 36 


0-016 64 


001 7 92 


0019 20 


85 


0-013 60 


0-01496 


0016 32 


0017 68 


0-019 04 


0-020 40 


90 


0-014 40 


0-015 84 


0-017 28 


0-018 72 


0020 16 


0-021 60 


95 


0015 20 


0-016 72 


0018 24 


0019 76 


0-021 28 


0-022 80 


100 


0-016 00 


0017 60 


0019 20 


0-020 80 


0-022 40 


0024 00 


105 


0016 80 


0018 46 


0020 16 


0021 84 


0-023 52 


0025 20 


no 


0-017 60 


0019 36 


0021 12 


0-022 S8 


0-024 64 


Q-026 40 


115 


0018 40 


0-020 24 


0022 08 


0023 92 


0025 76 


0-027 60 


120 


0019 20 


0-021 12 


0-023 04 


0-024 96 


0026 88 


0-028 80 


125 


0-020 00 


0-022 00 


0024 00 


0026 00 


0-028 00 


0030 00 


130 


0020 80 


0022 88 


0024 96 


0027 04 


0-0^9 12 


0031 20 


135 


0-021 60 


0-023 76 


0-025 92 


0-028 08 


0030 24 


0-032 40 


140 


0022 40 


0-024 64 


0026 88 


0029 12 


0-031 36 


0033 60 


145 


0-023 20 


0025 52 


0-027 84 


0-030 16 


0-032 48 


0-034 80 


150 


0-024 00 


0026 40 


0-028 80 


0-031 20 


0033 60 


0036 00 


155 


0-024 80 


0-027 28 


0029 76 


0-032 24 


0034 72 


0037 20 


160 


0-025 60 


0-028 16 


0-030 72 


0-033 28 


0-035 84 


0038 40 


165 


0026 40 


0-029 04 


0-031 68 


0-034 32 


0036 96 


0039 60 


170 


0-027 20 


0-029 92 


0-032 64 


0-035 36 


0-038 08 


0-040 80 


175 


0028 00 


0030 80 


0-033 60 


0-036 40 


0-039 20 


0042 00 
(Continued) 
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IS: 2377-1967 



TABLE 9B VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 80 mm, WIDTH 200 msn TO 300 mmy-CorUd 



Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


80x200 


80x220 


] 80 X 240 


80x260 i 


80x280 


80x300 




mm 


mm 


1 mm 


mm 


mm 


mm 








Volume in m' 






180 


0-028 80 


0-031 68 


0-034 56 


0037 44 


0-040 32 


0043 20 


185 


0029 60 


0-032 56 


0-035 52 


0038 48 


0-041 44 


044 40 


190 


0-030 40 


0-033 44 


0-036 48 


0-039 52 


0042 56 


0045 60 


195 


0031 20 


0-034 32 


0-037 44 


0-040 56 


0-043 68 


0046 80 


200 


0032 00 


0-035 20 


0-038 40 


0041 60 


0044 80 


oma 00 


205 


0032 80 


0036 08 


0-039 36 


0-042 64 


0-045 92 


J049 20 


210 


0*033 60 


0-036 96 


0-040 32 


0-043 68 


0047 04 


0-050 40 


215 


0034 40 


0-037 84 


0-041 28 


0-044 72 


0-048 16 


J51 60 


220 


0035 20 


0-038 72 


0-042 24 


0-045 76 


0-049 28 


&0j2 80 


225 


0-036 00 


0039 60 


0=043 20 


0-046 80 


0050 40 


J 054 00 


230 


0036 80 


0-040 48 


0-044 16 


0-047 84 


0-051 5^ 


0-055 20 


235 


0037 60 


0041 36 


0-045 12 


0-048 88 


0-052 64 


0-056 40 


240 


0038 40 


0042 24 


0-046 08 


0049 92 


0-053 76 


057 60 


245 


0039 20 


0-043 12 


0-047 04 


0050 96 


0-054 38 


0058 80 


250 


0040 00 


0-044 00 


0-048 00 


0-052 00 


0056 00 


0060 00 


255 


0040 80 


0-044 88 


0-048 96 


0-053 04 


0057 12 


0061 20 


260 


0041 60 


0045 76 


0-049 92 


0-054 08 


0058 24 


0062 40 


265 


0-042 40 


0046 64 


0-050 88 


0055 12 


0059 36 


0-063 60 


270 


0*043 20 


0-047 52 


0-051 84 


0-056 16 


0060 48 


0064 80 


275 


0044 00 


0048 40 


0-052 80 


0057 20 


0061 60 


0066 00 


280 


0-044 80 


0049 28 


0-053 76 


0058 24 


0062 72 


0067 20 


285 


0-045 60 


0-050 16 


0-054 72 


0-059 28 


0-063 84 


0-068 40 


290 


0-046 40 


0051 04 


0-055 68 


0*060 32 


0-064 96 


0-069 60 


295 


0-047 20 


005 1 92 


0-056 64 


0-061 36 


0-066 08 


0-070 80 


300 


0-048 00 


0-052 80 


0-057 60 


0-062 40 


0067 20 


0072 00 


305 


0-048 80 


0053 68 


0-058 56 


0-063 44 


0068 32 


0-073 20 


310 


0-049 60 


0-054 56 


0059 52 


0-064 48 


0-069 44- 


0-074 40 


315 


0050 40 


0-055 44 


0-060 48 


0-065 52 


0-070 56 


0-075 60 


320 


0-051 20 


0-056 32 


0-06144 


0-066 56 


0-071 68 


0076 80 


325 


0-052 00 


0-057 20 


0-062 40 


, 0-067 60 


0-072 80 


0-078 00 
(Continued) 
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IS J 2377-1967 



TABLE 9B VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 80 mm, WIDTH 200 mm TO 300 mm)~Confd 



Length 
cm 



80x200 
mm 



Gross-Sectional Dimensions 



80x220 
mm 



80 X 24a 
mm 



80x260 
mm 



80x280 I 

mm I 



80x300 
mm 









Volume in m^ 






330 


0052 80 


0-058 08 


0063 36 


0-068 64 


0-073 92 


0-079 20 


335 


0053 60 


0-058 96 


0-064 32 


0-069 68 


0-075 04 


0-080 40 


340 


0054 40 


0059 84 


0065 28 


0-070 72 


0076 16 


0-081 60 


345 


0-055 20 


0-060 72 


0-066 24 


0071 76 


0-077 28 


0-082 80 


350 


0056 00 


0061 60 


0-067 20 


0-072 80 


0-078 40 


0-084 00 


355 


0056 80 


0-062 48 


0-068 16 


0-073 84 


0-079 52 


0-085 20 


360 


0057 60 


0-063 36 


0-069 12 


0074 88 


0080 64 


0-086 40 


365 


0058 40 


0-064 24 


0-070 08 


0-075 92 


0081 76 


0-087 60 


370 


0059 20 


0-065 12 


0-071 04 


0-076 96 


0082 88 


0-088 80 


375 


0060 00 


0^066 00 


0-072 00 


0-078 00 


0084 00 


0-090 00 


380 


0-060 80 


0-066 88 


0-072 96 


0-079 04 


0-085 12 


0-09120 


385 


0061 60 


0-0C7 76 


0-073 92 


0-080 08 


0086 24 


0-092 40 


390 


0062 40 


0-068 64 


0-074 88 


0-081 12 


0-087 36 


0-093 60 


395 


0063 20 


.0-069 52 


0075 84 


0-082 16 


0-088 48 


0-094 80 


400 


0064 00 


0-070 40 


0-076 80 


0083 20 


0-089 60 


0-096 00 


405 


0-064 80 


0-071 28 


0-077 76 


0-084 24 


0-090 72 


0-097 20 


410 


0065 60 


0072 16 


0-078 72 


0-085 28 


0-091 84 


0-098 40 


415 


0-066 40 


0-073 04 


0-079 68 


0-086 32 


0092 96 


0099 60 


420 


0-067 20 


0-073 92 


0-080 64 


0087 36 


0-094 08 


0-100 80 


425 


0-068 00 


0074 80 


0-081 60 


0-088 40 


0-095 20 


0-102 00 


430 


0-068 80 


0075 68 


0-082 56 


0-089 44 


0-096 32 


0-103 20 


435 


0-069 60 


0-076 56 


0083 52 


0090 48 


0-097 44 


0104 40 


440 


0-070 40 


0-077 44 


0-084 48 


0-091 52 


0-098 56 


0-105 60 


445 


0-071 20 


0-078 32 


0-085 44 


0-092 56 


0-099 68 


0-106 80 


450 


0-072 00 


0-079 20 


0-086 40 


0-093 60 


0-100 80 


0-108 00 


455 


0-072 80 


0080 08 


0087 36 


0-094 64 


0-101 92 


0-109 20 


460 


0-073 60 


0080 96 


0-088 32 


0-095 68 


0-103 04 


0-110 40 


465 


0-074 40 


0-081 84 


0-089 28 


0-096 72 


0-104 16 


0-111 60 


470 


0075 20 


0-082 72 


0-090 24 


0097 76 


0-105 28 


0-112 80 


475 


0076 00 


0083 60 


0-091 20 


0098 80 


0-106 40 


0-114 00 


480 


0-076 80 


0-084 48 


0092 16 


0-099 84 


0-107 52 


115 20 


485 


0-077 60 


0-085 36 


0093 12 


0-100 88 


0-108 64 


0-11640 


490 


0-078 40 


0-086 24 


0094 08 


0-101 92 


0-109 76 


0-117 60 


495 


0-079 20 


0-087 12 


0095 04 


0- 102 96 


0-110 88 


0-118 80 


500 


0-080 00 


0-088 00 


0096 00 


0-104 00 


0-112 00 


0-120 00 
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IS : 2377 - 1967 



TABLE lOA VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 100 mm, WIDTH lOp mm TO 200 mm) 



Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


100x100 


100x120 


100x140 


100x160 


100x180 


100x200 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volume in 


m* 






30 


0003 00 


0-003 60 


0-004 20 


0-004 80 


0005 40 


0-006 00 


35 


0-003 50 


0-004 20 


0-004 90 


0-005 60 


0-006 30 


0-007 00 


40 


0-004 00 


0004 80 


0-005 60 


0-006 40 


0-007 20 


0-008 00 


45 


0-004 50 


0-005 40 


0006 30 


0007 20 


0-008 10 


0-009 00 


50 


0-005 00 


0006 00 


0007 00 


0008 00 


0-009 00 


0-010 00 


55 


0-005 50 


0-006 60 


0007 70 


0-008 80 


0009 90 


0-011 00 


60 


0006 00 


0-007 20 


0008 40 


0009 60 


0-010 80 


0012 00 


65 


0-006 50 


0-007 80 


0009 10 


0010 40 


0-011 70 


0013 00 


70 


0-007 00 


0008 40 


0-009 80 


001120 


0012 60 


0-014 00 


75 


0007 50 


0009 00 


0010 50 


0012 00 


0-013 50 


0-015 00 


BO 


0008 00 


0009 60 


0-01120 


0012 80 


0-014 40 


0016 00 


85 


0-008 50 


0-010 20 


0-011 90 


0-013 60 


0-015 30 


0017 00 


90 


0009 00 


0010 80 


0012 60 


0-014 40 


0016 20 


0-018 00 


95 


0-009 50 


001140 


0-013 30 


0015 20 


0-017 10 


0019 00 


100 


0-010 00 


0-012 00 


0-014 00 


0016 00 


0018 00 


0020 00 


105 


0010 50 


0012 60 


0-014 70 


0016 80 


0-018 90 


0021 00 


110 


0-011 00 


0-013 20 


0-015 40 


0-017 60 


0019 80 


0-022 00 


115 


0-01150 


0013 80 


0-016 10 


0-018 40 


0-020 70 


0-023 00 


120 


0-012 00 


0014 40 


0016 80 


0019 20 


0021 60 


0-024 00 


125 


0012 50 


0015 00 


0-017 50 


0-020 00 


0022 50 


0-025 00 


130 


0-013 00 


0-015 60 


0-018 20 


0020 80 


0-023 40 


0026 00 


135 


0013 50 


0-016 20 


0-018 90 


0-021 60 


0-024 30 


0027 00 


140 


0014 00 


0-016 80 


0-019 60 


0-022 40 


0-025 20 


0-028 00 


145 


0-014 50 


0017 40 


0-020 30 


0023 20 


0-026 10 


0-029 00 


150 


0015 00 


0018 00 


0021 00 


0024 00 


0-027 00 


0-030 00 


155 


0-015 50 


0018 60 


0-021 70 


0-024 80 


0-027 90 


0031 00 


160 


0016 00 


0019 20 


0022 40 


0025 60 


0*028 80 


0-032 00 


165 


0-016 50 


0-019 80 


0-023 10 


0-026 40 


0-029 70 


0033 00 


170 


0*017 00 


0020 40 


0023 80 


0-027 20 


0030 60 


0-034 00 


175 


0-017 50 


0-021 00 


0-024 50 


0-028 00 


0031 50 


0035 00 

(Continued) 
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TABI^ lOA VOLtFME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF 


TIMBER 




(THICKNESS 100 min, 


WIDTH 100 mm TO 200 mm)— Con/^/ 


Length 




Cross-Sectional Dimensions 




cm 


100x100 


100x120 


100x140 


100x160 


100x180 


100x200 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 


mm 








Volnxne b 


im3 






180 


018 00 


0021 60 


0025 20 


0028 80 


0032 40 


0-036 00 


185 


0018 50 


0-022 20 


0-025 90 


0-029 60 


0-033 30 


0037 00 


190 


0019 00 


0-022 80 


0026 60 


0-030 40 


0034 20 


0038 00 


195 


0019 50 


0023 40 


0-027 30 


0-031 20 


0-035 10 


0039 00 


200 


0020 00 


0-024 00 


0-028 00 


0032 00 


0-036 00 


0040 00 


205 


0-020 50 


0-024 60 


0028 70 


0032 80 


0-036 90 


0-041 00 


210 


0021 00 


0-025 20 


0029 40 


0033 60 


0037 80 


0-042 00 


215 


0*021 50 


0-025 80 


0-030 10 


0034 40 


0-038 70 


0043 00 


220 


022 00 


0-026 40 


0-030 80 


0-035 20 


0-039,60 


0-044 00 


225 


0022 50 


0027 00 


0031 50 


0036 00 


0-040 50 


0-045 00 


230 


0023 00 


0027 60 


0032 20 


0036 80 


0-04140 


0-046 00 


235 


0023 50 


0028 20 


0032 90 


0-037 60 


0042 30 


0047 00 


240 


0024 00 


0028 80 


0033 60 


0-038 40 


0043 20 


0048 00 


245 


0024 50 


0029 40 


0-034 30 


0-039 20 


0-044 10 


004900 


250 


0025 00 


0030 00 


0035 00 


0040 00 


0045 00 


0050 00 


255 


0025 50 


0030 60 


0035 70 


0040 80 


0*045 90 


0-051 00 


260 


0026 00 


0-031 20 


0036 40 


0-041 60 


0-046 80 


0-052 00 


265 


0026 50 


0-031 80 


0037 10 


0042 40 


0047 70 


0053 00 


270 


0027 00 


0-032 40 


0037 80 


0-043 20 


0048 60 


0054 00 


275 


0027 50 


0-033 00 


0038 50 


0-044 00 


0049 50 


0055 00 


280 


0028 00 


0033 60 


0039 20 


0044 80 


0-050 40 


0-056 00 


285 


0028 50 


0034 20 


0039 90 


0045 60 


0-051 30 


0-057 00 


290 


0-029 00 


0034 80 


0-040 60 


0046 40 


0-052 20 


0-058 00 


295 


0029 50 


0035 40 


0-04130 


0-047 20 


0053 10 


0-059 00 


300 


0-030 00 


0-036 00 


0042 00 


0-048 00 


0-054 00 


0-060 00 


305 


0-030 50 


0-036 60 


0-042 70 


0048 80 


0-054 90 


0-061 00 


310 


003 1 00 


0-037 20 


0-043 40 


0049 60 


0-055 80 


0062 00 


315 


0-031 50 


0-037 80 


0-044 10 


0-050 40 


0056 70 


0063 00 


320 


0-032 00 


0-038 40 


0-044 80 


0-051 20 


0057 60 


0-064 00 


325 


0-032 50 


0-039 00 


0045 50 


0-052 00 


0058 50 


0065 00 

(Continued) 
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TABLE lOA VOLUME IN GUBIG METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THIGKNESS 100 mm, WIDTH 100 mm TO 200 mxa)--Confd 



Length 
cm 



Cross-Sectional Dimensions 



100x100 
mm 



100x120 
mm 



100x140 
mm 



100x160 
mm 



100x180 
mm 



100x200 
mm 









Volume in 


ma 






330 


0033 00 


0039 60 


0046 20 


0052 80 


0*059 40 


0*066 00 


335 


0033 50 


0-040 20 


0*046 90 


OQUi 60 


0060 30 


0067 00 


340 


0034 00 


0040 80 


0-047 60 


0054 40 


0-061 20 


0*068 00 


345 


0-034 50 


004140 


0048 30 


0055 20 


0-062 10 


0069 00 


350 


0035 00 


0042 00 


0049 00 


0056 00 


0063 00 


0070 00 


355 


0-035 50 


0042 60 


0-049 70 


0056 80 


0-063 90 


0-071 00 


360 


0036 00 


0043 20 


0-050 40 


0-057 60 


0*064 80 


0*072 00 


365 


0-036 50 


0043 80 


0-051 10 


0-058 40 


0*065 70- 


0073 00 


370 


0-037 00 


0044 40 


0-051 80 


0*059 20 


0*066 60 


0*074 00 


375 


0-037 50 


0045 00 


0052 50 


0060 00 


0*067 50 


0-075 00 


380 


0-038 00 


0-045 60 


0-053 20 


0060 80 


0068 4U 


0*076 00 


385 


0-038 50 


0'046 20 


0053 90 


0*06160 


0*069 30 


0-077 00 


390 


0-039 00 


0046 80 


0054 60 


0062 40 


0*070 20 


0*078 00 


395 


0-039 50 


0-047 40 


0055 30 


0*063 20 


0*071 10 


0*079 00 


400 


0-040 00 


0-048 00 


0056 00 


0064 00 


0*072 00 


0-080 00 


405 


0-040 50 


Q-048 60 


0056 70 


0064 80 


0072 90 


0-08100 


410 


0041 00 


0049 20 


0-057 40 


0*065 60 


0073 80 


0*082 00 


415 


0041 50 


049 80 


0058 10 


0066 40 


0*074 70 


0083 00 


420 


0042 00 


0050 40 


0058 80 


0067 20 


0075 60 


0-084 00 


425 


0-042 50 


0051 00 


0059 50 


0068 00 


0076 50 


0085 00 


430 


0043-00 


0-051 60 


0060 20 


0068 80 


0^677 40 


0*086 00 


435 


0043 50 


0*052 20 


0060 90 


0-069 60 


0078 30 


0-087 00 


440 


0044 00 


0-052 80 


0-061 60 


0-070 40 


0-079 20 


0*088 00 


445 


0*044 50 


0-053 40 


0-062 30 


0071 20 


0080 10 


0-089 00 


450 


0*045 00 


0-054 00 


0-063 00 


0-072 00 


0*081 00 


0090 00 


455 


045 50 


00.54 60 


0063 70 


0072 80 


008190 


0*09100 


460 


0046 00 


055 20 


0064 40 


0073 60 


0082 80 


0092 00 


465 


0046 50 


0*055 80 


0065 10 


0074 40 


0083 70 


0093 00 


470 


0047 00 


0056 40 


0065 80 


0075 20 


0084 60 


0*094 00 


475 


0047 50 


0057 00 


066 50 


0-076 00 


0085 50 


0-095 00 


480 


0048 00 


0-057 60 


0-067 20 


0*076 80 


0*086 40 


0096 00 


485 


048 50 


0058 20 


0067 90 


0-077 60 


0087 30 


0097 00 


490 


0*049 00 


0-058 80 


0068 60 


0-078 40 


0088 20 


0098 00 


495 


0-049 50 


0059 40 


0069 30 


0079 20 


0089 10 


.0-099 00 


500 


0-050 00 


0-060 00 


0-070 00 


0*080 00 


0090 00 


0-100 00 
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TABLE lOB VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 100 mm, WIDTH 220 mm TO 300 mm) 


! Cross-Sectional Dimensions 
Length j 


cm 100x220 
mm 


100x240 
mm 


100x260 
mm 


100x280 
mm 


100x300 
mm 







Volume in m^ 






30 


0-006 60 


0-007 20 


0-007 80 


0-008 40 


0009 00 


35 


0-007 70 


0-008 40 


0-009 10 


0-009 80 


0010 50 


40 


0-008 80 


0-009 60 


0-010 40 


0-01 1 20 


0012 00 


45 


0-009 90 


0*010 80 


0011 70 


0-012 60 


0013 50 


50 


0-011 00 


0-01200 


0-013 00 


0014 00 


0015 00 


55 


0-012 10 


0*013 20 


0014 30 


0-015 40 


0016 50 


60 


0*013 20 


0*014 40 


0015 60 


0-016 80 


0018 00 


65 


0014 30 


0-015 60 


0016 90 


0018 20 


0019 50 


70 


0015 40 


0*016 80 


0018 20 


0-019^60 


0-021 00 


75 


0016 50 


0-018 00 


0-019 50 


0021 00 


0022 50 


80 


0017 60 


0019 20 


0*020 80 


0022 40 


0-024 00 


85 


0018 70 


0020 40 


0022 10 


0023 80 


0025 50 


90 


0019 80 


0021 60 


0023 40 


0-025 20 


0-027 00 


95 


0020 90 


0*022 80 


0-024 70 


0-026 60 


0028 50 


100 


0022 00 


^^ 0024 00 


0026 00 


0028 00 


0030 00 


105 


023 10 


0-025 20 


0-027 30 


0029 40 


0031 50 


110 


0024 20 


0-026 40 


0028 60 


0030 80 


0033 00 


115 


0025 30 


0027 60 


0-029 90 


0032 20 


0-034 50 


120 


0-026 40 


0028 80 


0031 20 


0033 60 


0036 00 


125 


C-027 50 


0-030 00 


0032 50 


0-035 00 


0037 50 


130 


0-028 60 


0-031 20 


0-033 80 


0-036 40 


0-039 00 


135 


0029 70 


0-032 40 


0035 10 


0037 80 


0040 50 


140 


0030 80 


0-033 60 


036 40 


0039 20 


0042 00 


145 


0031 90 


0-034 80 


0037 70 


0040 60 


0-043 50 


150 


0-033 00 


0036 00 


0039 00 


0042 00 


0-045 00 


155 


0034 10 


0037 20 


0040 30 


0043 40 


0046 50 


160 


0035 20 


0038 40 


0-04160 


0-044 80 


0*048 00 


165 


0036 30 


0*039 60 


0042 90 


0046 20 


0049 50 


170 


0-037 40 


0040 80 


0044 20 


0-047 60 


0051 00 


175 


0-038 50 


0042 00 


0-045 50 


0-049 00 


0-052 50 
{Continued) 
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TABLE lOB VOLUME IN CUBIC MElllES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 100 mm, MODrTH 220 mm TO 300 mMn)—Contd 



Length 
cm 



100x220 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



100x240 
mm 



100x260 
mm 



100x280 
mm 



Volume in m* 



100x300 
mm 



180 


0-039 60 


0-043 20 


0-046 80 


0050 40 


0054 00 


185 


0040 70 


0-044 40 


0048 10 


0051 80 


0-055 50 


190 


0041 80 


0-045 60 


0-049 40 


0-053 20 


0057 00 


195 


0-042 90 


0-046 80 


0050 70 


0-054 60 


0-058 50 


200 


0-044 00 


0*048 00 


0-052 00 


0-056 00 


0060 00 


205 


0045 10 


0*049 20 


0-053 30 


0057 40 


0061 50 


210 


0046 20 


0050 40 


0-054 60 


0*058 80 


0063 00 


215 


0047 30 


005 1 60 


0-055 90 


0060 20 


0-064 50 


220 


0048 40 


0-052 80 


0-057 20 


0-061 60 


0-066 00 


225 


0-049 50 


0-054 00 


0058 50 


0063 00 


0067 50 


230 


0*050 60 


0-055 20 


0059 80 


0064 40 


0-069 00 


235 


0-051 70 


0056 40 


0061 10 


0-065 80 


0-070 50 


240 


0052 80 


0-057 60 


0-062 40 


0067 20 


0-072 00 


245 


0053 90 


0-058 80 


0-063 70 


0068 60 


0073 50 


250 


0*055 00 


0060 00 


0-065 00 


0070 00 


0-075 00 


255 


0056 10 


0-061 20 


0-066 30 


0-071 40 


0-076 50 


260 


0057 20 


0*062 40 


0-067 60 


0-072 80 


0-078 00 


265 


0-058 30 


0*063 60 


0-068 90 


0074 20 


0-079 50 


270 


0-059 40 


0064 80 


0-070 20 


0-075 60 


0-081 00 


275 


0-060 50 


0-066 00 


0*071 50 


0-077 00 


0-082 50 


280 


04)61 60 


0067 20 


0-072 80 


0-078 40 


0084.00 


285 


0-062 70 


0068 40 


0-074 10 


0079 80 


0-085 50 


290 


0-063 80 


0-069 60 


0075 40 


0-081 20 


0087 00 


295 


0-064 90 


0-070 80 


0076 70 


0-082 60 


0-088 50 


300 


0-066 00 


0-072 00 


0078 00 


0-084 00 


0-090 00 


305 


0-067 10 


0073 20 


0-079 30 


0-085 40 


0091 50 


310 


0-068 20 


0-974 40 


0080 60 


0-086 80 


0093 00 


315 


0-069 30 


0-075 60 


0081 90 


0-088 20 


0*094 50 


320 


0-070 40 


0*076 80 


0-083 20 


0-089 60 


0-096 00 


325 


0-071 50 


0-078 00 


0084 50 


0-091 00 


0-097 50 
{Continued] 
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TABLE lOB VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 100 mm, WIDTH 220 mm TO 300 mni)-~Confd 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


100x220 
mm 


100x240 100x260 | 100x280 

mm mm \ mm 


100x300 
mm 







Volume in m^ 






330 


0072 60 


0-079 20 


0-085 80 


0-092 40 


0-099 00 


335 


0073 70 


0080 40 


0087 10 


0-093 80 


0100 50 


340 


0-074 80 


0*031 60 


0-088 40 


0-095 20 


01 02 00 


345 


0075 90 


0-082 80 


0089 70 


0096 60 


01 03 50 


350 


0-077 00 


0084 00 


0091 00 


0-098 00 


0- 105 00 


355 


0-078 10 


0085 20 


0092 30 


0099 40 


0-106 50 


360 


0-079 20 


0086 40 


0-093 60 


0-100^ 


0- 108 00 


365 


0080 30 


0-087 60 


0094 90 


0-A€^20 


0109 50 


370 


0081 40 


0088 80 


0-096 20 


0103 60 


0111 00 


375 


0-082 50 


0-090 00 


0097 50 


0- 105 00 


0-112 50 


380 


0083 60 


0-091 20 


0098 80 


0-106 40 


0-114 00 


385 


0084 70 


0-092 40 


0-100 10 


0-107 80 


0-115 50 


390 


0-085 80 


0-093 €b 


0-101 40 


0- 109 20 


0-117 00 


395 


0086 90 


^^4 80 


0-102 70 


0110 60 


0118 50 


400 


0088 00 


0-096 00 


0-104 00 


0-112 00 


0120 00 


405 


0-089 10 


0-097 20 


0-105 30 


0-113 40 


0121 50 


410 


0090 20 


0-098 40 


0-106 60 


0114 80 


0-123 00 


415 


0091 30 


0-099 60 


0-107 90 


0-116 20 


0124 50 


420 


0092 40 


0-100 80 


0-109 20 


0117 60 


0^126 00 


425 


0093 50 


0-102 00 


0-U0 50 


0-119 00 


0-127 50 


430 


0-094 60 


0- 103 20 


0-11180 


0120 40 


0129 00 


435 


0-095 70 


0-104 40 


0-113 10 


0121 BO 


0-130 50 


440 


0096 80 


0-105 60 


0- 114 40 


0-123 20 


0132 00 


445 


0097 90 


0-106 80 


0-U5 70 


0-124 60 


01 33 50 


450 


0-099 00 


0-108 00 


0-117 00 


0-126 00 


0-135 00 


455 


O-IOO 10 


0-109 20 


0-118 30 


0-127 40 


136 50 


460 


0-101 20 


0-110 40 


0119 60 


0-128 80 


01 38 00 


465 


0-102 30 


0111 60 


0-120 90 


0-130 20 


0-139 50 


470 


0-103 40 


01 12 80 


0-122 20 


0-131 60 


0-141^00 


475 


0104 50 


0114 00 


0-123 50 


0133 00 


0-142 50 


480 


0-105 60 


0-115 20 


0-12480 


0-134 40 


0144 00 


465 


0-106 70 


0-11640 


0-126 10 


0-135 80 


0-145 50 


490 


0-107 80 


0-117 60 


0-127 40 


0-137 20 


0-147 00 


495 


0-108 90 


0118 80 


0-128 70 


0-138 60 


0148 50 


500 


0-110 00 


0-120 00 


0-130 00 


01 40 00 


0-150 00 
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TABLE llA VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS 120 mm, WIDTH 120 nm 


& TO 200mtnl 




Length 


CROSS-SECnONAL DIMENSIONS 


cm 


120x120 


120x140 


120x160 


120 X 180 


120x200 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 






Volume in m^ 






30 


0004 32 


0005 04 


0005 76 


0006 48 


0*007 20 


35 


0'005 04 


0-005 88 


0006 72 


0007 56 


0008 40 


40 


0-005 76 


0-006 72 


0007 68 


0-008 64 


0009 60 


45 


006 48 


0*007 56 


0-008 64 


0*009 72 


0010 80 


50 


0-007 20 


0008 40 


0009 60 


0010 80 


0-012 00 


55 


0007 92 


0-009 24 


0010 56 


0-011 88 


0013 20 


60 


0-008 64 


0010 08 


0011 52 


0012 % 


0014 40 


65 


0009 36 


0010 92 


0012 48 


0-014 04 


0015 60 


70 


0010 08 


0011 76 


0013 44 


0015 12 


0-016 80 


75 


0010 80 


0012 60 


0014 40 


0-016 20 


0-018 00 


80 


0-01152 


0-013 44 


0015 36 


0-017 28 


0019 20 


85 


0-012 24 


0-014 28 


0-016 32 


0-018 36 


0020 40 


90 


0012 96 


0-015 12 


0017 28 


0019 44 


0021 60 


95 


0013 68 


0-015 96 


0018 24 


0020 52 


0022 80 


100 


0-014 40 


0016 80 


0-019 20 


0-021 60 


0024 00 


105 


0-015 12 


0-017 64 


0-020 16 


0022 68 


0-025 20 


110 


0015 84 


0018 48 


0-021 12 


0023 76 


0-026 40 


115 


0-016 56 


0019 32 


0-022 08 


0024 84 


0027 60 


120 


0017 28 


0-020 16 


0-023 04 


0025 92 


002880 


125 


0018 00 


0021 00 


0024 00 


0027 00 


0030 00 


130 


0018 72 


0021 84 


0024 96 


0028 08 


0031 20 


135 


0*019 44 


0-022 68 


0-025 92 


0-029 16 


0-032 40 


140 


0-020 16 


0023 52 


0026 88 


0030 24 


0033 60 


145 


0-020 88 


0-024 36 


0-027 84 


^•031 32 


0034 80 


150 


0-021 60 


0-025 20 


0-028 80 


0032 40 


0-036 00 


155 


0022 32 


0026 04 


0029 76 


0033 48 


0037 20 


160 


0-023 04 


0^26 88 


0030 72 


0-034 56 


0038 40 


165 


0-023 76 


0027 72 


0031 68 


0-035 64 


0-039 60 


170 


0024 48 


0028 56 


0032 64 


0-036 72 


0-040 80 


175 


0025 20 


0-029 40 


0-033 60 


0037 80 


0042 00 
(Continued) 
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TABLE llA VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 120 mm» WIDTH 120 mm TO 200 inin)~-Contd 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


120x120 


120x140 


120x160 


120x180 


120x200 




mm 


nun 


mm 


mm 


mm 






Volume in m^ 






180 


0-025 92 


0-030 24 


0-034 56 


0038 88 


0-043 20 


185 


0026 64 


0031 08 


0-035 52 


0-039 96 


0-044 40 


190 


0027 36 


0031 92 


0036 48 


0-041 04 


0045 60 


195 


0028 08 


0-032 76 


0-037 44 


0-042 12 


0046 80 


200 


0028 80 


0033 60 


0-038 40 


0043 20 


0-048 00 


205 


0029 52 


0-034 44 


0039 36 


0-044 28 


0-049 20 


^ie 


0-030 24 


0035 28 


0-040 32 


0-045 36 


0-050 40 


215 


0030 96 


0036 12 


0041 28 


0-046 44 


0-051 60 


220 


0031 68 


0036 96 


0042 24 


0-047 52 


0052 80 


225 


0-032 40 


0037 80 


0-043 20 


0048 60 


0054 00 


230 


0033 12 


0038 64 


0-044 16 


0-049 68 


0-055 20 


235 


0033 84 


0039 48 


0-045 12 


0-050 76 


0-056 40 


240 


0-034 56 


0040 32 


0-046 08 


0-051 84 


0-057 60 


245 


0035 28 


0041 16 


0-047 04 


0-052 92 


0058 80 


250 


0036 00 


0042 00 


0048 00 


0-054 00 


0-060 00 


255 


0036 72 


0042 84 


0048 96 


0055 08 


0-06120 


260 


0-037 44 


0043 68 


0049 92 


0-056 16 


0-062 40 


265 


0038 16 


0044 52 


0050 88 


0-057 24 


0063 60 


270 


0038 88 


0045 36 


0051 84 


0-058 32 


0064 80 


275 


0039 60 


0046 20 


0052 80 


0059 40 


0066 00 


280 


0-040 32 


0047 04 


0-053 76 


0-060 48 


0-067 20 


285 


0041 04 


0-047 88 


0054 72 


0061 56 


(»-068 40 


290 


0-041 76 


0048 72 


0055 68 


0-062 64 


0069 60 


295 


0-042 48 


0049 56 


0-056 64 


0-063 72 


0-070 80 


300 


0043 20 


0050 40 


0057 60 


0-064 80 


0-072 00 


305 


0043 92 


0051 24 


0058 56 


0065 88 


0-073 20 


310 


0044 64 


0052 08 


0059 52 


0-066 96 


0-074 40 


315 


0-045 36 


0052 92 


0-060 48 


0-068 04 


0-075 60 


320 


0046 08 


0053 76 


0-061 44 


0069 12 


0076 80 


325 


0046 80 


0054 60 


0-062 40 


0-070 20 


0-078 00 
(Continued) 
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TABLE llA VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 120 nun, WIDTH 120 mm TO 200 nuny-Omtd 



Length 

cm 



120x120 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



120x140 
mm 



120x160 
mm 



120x180 
mm 



120x200 
mm 









tnm» 






330 


0-047 52 


0055 44 


0063 36 


0-071 28 


0-079 20 


335 


0048 24 


0056 28 


0064 32 


0-072 36 


0-080 40 


340 


0048 96 


0057 12 


0-065 28 


0-07S 44 


0-081 60 


345 


0-049 68 


0057 96 


0-066 24 


0-074 52 


0-082 80 


350 


0050 40 


0058 80 


0067 20 


0-075 60 


0-084 00 


355 


0051 12 


0059 64 


0068 16 


0-076 68 


0-085 20 


360 


005 1 84 


0060 48 


0*069 12 


0077 76 


0-086 40 


365 


0052 56 


0061 32 


0070 08 


0078 84 


0-087 60 


370 


0053 28 


0062 16 


0-071 04 


0-079 92 


0088 80 . 


375 


0054 00 


0063 00 


0072 00 


0081 00 


0-090 00 


380 


0054 72 


0063 84 


0-072 96 


0-082 08 


0-091 20 


385 


0055 44 


0064 68 


0-073 92 


0-083 16 


0092 40 


390 


0-056 16 


0-065 52 


0-074 88 


0-084 24 


0-093 60 


395 


0056 88 


0-066 36 


0-075 84 


0085 32 


0-094 80 


400 


0-057 60 


0067 20 


0-076 80 


0-086 40 


0-0% 00 


405 


0-058 32 


0068 04 


0077 76 


0087 48 


0097 20 


410 


0-059 04 


0-068 88 


0-078 72 


0-088 56 


0098 40 


415 


0-059 76 


0069 72 


0079 68 


0-089 64 


0099 60 


420 


0-060 48 


0-070 56 


0080 64 


0-090 72 


0100 80 


425 


0-061 20 


0-071 40 


0081 60 


0091 80 


0-102 00 


430 


0-061 92 


0-072 24 


0-082 56 


0-092 88 


0*103 20 


435 


0062 64 


0073 08 


0-083 52 


0093 96 


0*104 40 


440 


0063 36 


0073 92 


0084 48 


0-095 04 


0-105 60 


455 


0*064 08 


0-074 76 


0085 44 


0-096 12 


0106 80 


450 


0064 80 


0075 60 


0086 40 


0-097 20 


0*108 00 


455 


0-065 52 


0-076 44 


0-087 36 


0098 28 


0109 20 


460 


0-066 24 


0077 28 


0-088 32 


0-099 36 


0-110 40 


465 


0-066 96 


0-078 12 


0089 28 


0-100 44 


011160 


470 


0-067 68 


0-078 96 


0-090 24 


O-lOl 52 


0-112 80 


475 


0-068 40 


0-079 80 


0091 20 


0-102 60 


0-114 00 


480 


0069 12 


0080 64 


0092 16 


0-103 68 


0-115 20 


485 


0069 84 


0-081 48 


0093 12 


0-104 76 


0-116 40 


490 


0-070 56 


0-082 32 


0-094 08 


0-105 84 


0-117 60 


495 


0-071 28 


0-083 16 


0-095 04 


0*106 92 


0-118 80 


500 


0072 00 


0084 00 


0-096 00 


0108 00 


0120 00 
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IS : 2377 - 1967 



TABLE IIB VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 120 mm, WIDTH 220 mm TO 300 mm) 


Length 


Gross-Sectional Dimensions 


cm 


120x220 


120x240 


120x260 


120x280 


120x300 




mm 


mm 


mm 


mm 


mm 






Volume in m^ 






30 


0007 92 


0008 64 


0-009 36 


0010 08 


0010 80 


35 


0009 24 


0010 08 


0010 92 


0011 76 


0012 60 


40 


0010 56 


0-011 52 


0012 48 


0013 44 


0014 40 


45 


011 88 


0012 96 


0-014 04 


0015 12 


0-016 20 


50 


0'013 20 


0014 40 


0015 60 


0016 80 


0018 00 


55 


0*014 52 


0-015 84 


0017 16 


0018 48 


0019 80 


60 


0015 84 


0-017 28 


0-018 72 


0-020 16 


0021 60 


65 


0017 16 


0-018 72 


0-020 28 


0*021 84 


0-023 40 


70 


0018 48 


0-020 16 


0-021 84 


0023 52 


0-025 20 


75 


019 80 


0-021 60 


0-023 40 


0-025 20 


0-027 00 


80 


0021 12 


0023 04 


0-024 96 


0*026 88 


0-028 80 


85 


0-022 44 


0-024 48 


0-026 52 


0-028 56 


0030 60 


90 


0023 76 


0-025 92 


0-028 08 


0030 24 


0032 40 


95 


0025 08 


0-027 36 


0029 64 


0-031 92 


0034 20 


100 


0026 40 


0028 80 


0031 20 


0-033 60 


0036 00 


105 


0-027 72 


0-030 24 


0-032 76 


0-035 28 


0037 80 


110 


0-029 04 


0-031 68 


0-034 32 


0*036 % 


0-039 60 


115 


0-030 36 


0033 12 


0*035 88 


0038 64 


0-041 40 


120 


0-031 68 


0*034 56 


0-037 44 


0040 32 


0043 20 


125 


0-033 00 


0-036 00 


0-039 00 


0042 00 


0045 00 


130 


0-034 32 


0037 44 


0040 56 


0043 68 


0046 80 


135 


0-035 64 


0038 88 


0-042 12 


0045 36 


0-048 60 


140 


0-036 96 


0-040 32 


0*043 68 


0047 04 


0050 40 


145 


0-038 28 


0-041 76 


0-045 24 


0048 72 


0052 20 


150 


0-039 60 


0043 20 


0046 80 


J-050 40 


0-054 00 


155 


0-040 92 


0-044 64 


0048 36 


0052 08 


0-055 80 


160 


0-042 24 


0046 08 


0049 92 


0-053 76 


0057 60 


165 


0*043 56 


0*047 52 


0-051 48 


0055 44 


0059 40 


170 


0-044 88 


0-048 96 


0053 04 


0057 12 


0061 20 


175 


0-046 20 


0050 40 


0054 60 


0058 80 


0-063 00 
(Continued) 
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TABLE IIB VOLIJi^CE IN GUBEG METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 




(THIGKNESS 


120 nun, IVIDTH 220 mm TO 300 mm)--G»ni<f 


Length 


CROSS-SECmONAI. DniENSIONS 


cm 


120x220 


120x240 


120x260 


120x280 


120x300 




mm 


mm 


mm 


mm 








Volume In m' 






180 


0047 52 


0051 84 


0056 16 


0060 48 


0-064 80 


185 


0-048 84 


0053 28 


0057 72 


0-062 16 


0-066 60 


190 


0050 16 


0-054 72 


0059 28 


0063 84 


0068 40 


195 


0051 48 


0056 16 


0-060 84 


0065 52 


0-Q70 20 


200 


0052 80 


0057 60 


0062 40 


0-067 20 


0072 00 


205 


0054 12 


0-059 04 


0-063 96 


0068 88 


0-073 80 


210 


0055 44 


0-060 46 


0065 52 


0070 56 


0-075 60 


215 


0-056 76 


0061 92 


0067 08 


0-072 24 


0-077 40 


220 


0058 08 


0063 36 


0068 64 


0-073 92 


0079 20 


225 


0*059 40 


0064 80 


0070 20 


0-075 60 


0-08100 


230 


0-060 72 


0-066 24 


0071 76 


0077 28 


0-082 80 


235 


0*062 04 


0-067 68 


0-073 32 


0-078 96 


0084 60 


240 


0-063 36 


0-069 12 


0-074 88 


0080 64 


0-08^40 


245 


0-064 63 


0070 56 


0-076 44 


0-082 32 


0088 20 


250 


0-066 00 


0072 00 


0-078 00 


0084 00 


0-090 00 


255 


0*067 32 


0*073 44 


0-079 56 


0-085 68 


0-09180 


260 


0068 frV 


0-074 88 


0081 12 


0-087 36 


0093 60 


265 


C0C^9 96 


0-076 32 


0082 68 


0089 04 


0095 40 


270 


071 28 


0-077 76 


0-084 24 


0-090 72 


0-097 20 


275 


0-072 60 


0*079 20 


0-085 80 


0-092 40 


0-099 00 


280 


0-073 92 


0030 64 


0-087 36 


0-094 08 


0100 80 


285 


0075 24 


0-082 08 


0*088 92 


0-095 76 


0-102 60 


290 


0-076 56 


0-083 52 


0-090 46 


0097 44 


0104 40 


295 


0077 88 


0-084 96 


0-092 04 


0-099 12 


010620 


300 


0-079 20 


0086 40 


0-093 60 


0-100 80 


0-108 00 


305 


0-080 52 


0087 84 


0095 16 


0-102 46 


0109 80 


310 


0081 84 


0089 28 


0-096 72 


0104 16 


0-11160 


315 


0083 16 


0090 72 


0098 28 


0-105 84 


0113 40 


320 


084 48 


0092 16 


0099 84 


0-107 52 


0115 20 


325 


0085 80 


0093 60 


0101 40 


0109 20 


0117 00 

{Continued) 
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TABLE IIB VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OF TIMBER 
(TmCKMESS 120mm, WIDTH 220mm TO 300mm)— GmM 



Length 

cm 



120x220 



Gross-Sectional Dimensions 



120x240 
mm 



120x260 
mm 



120x280 
mm 



120x300 
mm 



Volume Ia m' 



330 
335 
340 
345 
350 


0087 12 

0088 44 

0089 76 

0091 08 

0092 40 


0095 04 

0096 48 
0*097 92 

0099 36 

0100 80 


0102 96 
0*104 52 
0-106 08 
0*107 64 
0*109 20 


0110 88 
0112 56 
0*114 24 
0115 92 
0117 60 


0-118 80 
0120 60 
0122 40 
0124 20 
0*126 00 


355 
360 
365 
370 
375 


0093 72 

0095 04 

0096 36 
0*097 68 
0*099 00 


0*102 24 
0*103 68 
0105 12 
0-106 56 
0*108 00 


0110 76 
0*112 32 
0*113 88 
0*115 44 
0*117 00 


0*119 28 
0*120 96 
0*122 64 
0124 32 
0*126 00 


0*127 80 
0129 60 
0131 40 
0133 20 
0135 00 


380 
385 
390 
395 
400 


0100 32 
0*101 64 
0102 96 
0104 28 
0*105 60 


0*109 44 
0-110 88 
0*112 32 
0*11376 
0*115 20 


0*118 56 
0*120 12 
0*121 68 
0-123 24 
0-124 80 


0*127 68 
0129 36 
0131 04 
0*132 72 
0*134 40 


0*136 80 
)*138 60 
)*140 40 
0142 20 
0144 00 


405 
410 

415 
420 

425 


0106 92 

0108 24 

0109 56 

0110 88 
0-112 20 


0-116 64 
0-118 08 
0ai9 52 
0-120 96 
0122 40 


0-126 36 
0-127 92 
0129 48 
0131 04 
0*132 60 


0-136 08 
0*137 76 
0-139 44 

0141 12 

0142 80 


0-145 80 
0*147 60 
0149 40 
0151 20 
0*153 00 


430 

435 
440 
445 
450 


0-113 52 
0*114 84 
0*116 16 
011748 
0118 80 


0123 84 
0*125 28 
0-126 72 
0-128 16 
0129 60 


0134 16 
0-135 72 
0137 28 
0-138 84 
0*140 40 


0*144 48 
0146 16 
0-147 84 
0*149 52 
0*151 20 


0-154 80 
0156 60 
0*158 40 
0160 20 

o*moo 


455 

460 
465 
470 
475 


0120 12 
0*121 44 
0-122 76 
0-124 08 
0-125 40 


0-131 04 
0-132 48 
0-133 92 
0-135 36 
0*136 80 


0141 96 
0143 52 
0145 08 
0*146 64 
0-148 20 


0*152 88 
0154 56 

0156 24 

0157 92 
0159 60 


0-163 80 
0165 60 
0-167 40 
0169 20 
0-17100 


480 
485 
490 
495 
500 


0-126 72 
0-128 04 

0129 36 

0130 68 
0132 00 


0138 24 

0139 68 

0141 12 

0142 56 
0144 00 


0-149 76 
0*151 32 
0-152 88 
0-154 44 
0156 00 


0*161 28 
0162 96 
0*164 64 
0*166 32 
0168 00 


0-172 80 
0174 60 
0*176 40 
0*178 20 
0180 00 
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TABLE 12A VOLUME IN CUBIC METRRS OF CUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS 140 mm, WIDTH 160 


mm TO 220 mm) 


Length 


i 


Cross-Sectional Dimensions 




cm 


140x160 


140x180 


140x200 


140x220 




mm 


mm 


mm 


mm 












30 


0006 72 


0007 56 


0008 40 


0009 24 


35 


0-007 84 


0008 82 


0009 00 


0010 78 


40 


0008 96 


0-010 08 


00 n 20 


0012 32 


45 


0-010 08 


O-Oll 34 


0012 60 


0013 86 


50 


0*011 20 


0012 60 


0014 00 


0015 40 


55 


0-012 32 


0-013 86 


0-015 40 


0016 94 


60 


0-013 44 


0-015 12 


0016 80 


00 18 48 


65 


0-014 56 


0-016 38 


0018 20 


020 02 


70 


0015 68 


0-017 64 


0-019 60 


0-021 56 


75 


0016 80 


0-018 90 


0021 00 


0023 10 


80 


0-017 92 


0-020 16 


0-022 40 


0024 64 


85 


0-019 04 


0021 42 


0-023 80 


0026 18 


90 


0020 16 


0-022 68 


0025 20 


0027 72 


95 


0-021 28 


0-023 94 


0026 60 


0029 26 


100 


0-022 40 


0-025 20 


0028 00 


0030 80 


105 


0-023 5? 


0-026 46 


0-029 40 


0032 34 


110 


0-024 64 


0027 72 


0-030 80 


0-033 88 


115 


0-025 76 


0-028 98 


0-032 20 


0-035 42 


120 


0-026 88 


0-030 24 


0033 60 


0-036 96 


125 


0-028 00 


0-031 50 


0-035 00 


0038 50 


130 


0029 12 


0-032 76 


0036 40 


0-040 04 


135 


0-030 24 


0*034 02 


0-037 80 


0041 58 


140 


0-031 36 


0-035 28 


0-039 20 


0-043 12 


145 


0-032 48 


0-036 54 


0-040 60 


0-044 66 


150 


0-033 60 


0-037 80 


0-042 00 


0-046 20 


155 


0-034 72 


0^039 06 


0-043 40 


0047 74 


160 


0035 84 


0040 32 


0-044 80 


0049 28 


165 


0036 96 


0041 58 


0-046 20 


0-050 82 


170 


0-038 08 


0-042 84 


0-047 60 


0-052 36 


175 


0-039 20 


0-044 10 


0-049 00 


0053 90 
(Continued) 
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TABLE 12A VOLUME IN GIJBIG METRES OF GUT SIZES OF TIMBER 
(THIGKNESS 140 mm, WIDTH 160 mm TO 220 mm)~-Con^^ 



Length 




Cross-Sectional Dimensions 




cm 


140x160 


140x180 


140x200 


140x220 




mm 


mm 


mm 


mm 






Volume in m' 






180 


0040 32 


0045 36 


0-p50 40 


0-055 44 


185 


0041 44 


0-046 62 


0051 80 


0056 98 


190 


0042 56 


0047 88 


0053 20 


0-058 52 


195 


0-043 68 


0-049 14 


0-054 60 


0-060 06 


200 


0044 80 


0-050 40 


0056 00 


0-061 60 


205 


0-045 92 


0-051 66 


0057 40 


0063 14 


210 


0047 04 


0052 92 


0058 80 


0-064 68 


215 


0-048 16 


0054 18 


0060 20 


0-066 22 


220 


0-049 28 


0055 44 


0061 60 


0067 76 


225 


0-050 40 


0056 70 


0063 00 


0-069 30 


230 


0051 52 


0-057 96 


0-064 40 


0-070 84 


235 


0-052 64 


0059 22 


0065 80 


0072 38 


240 


0-053 76 


0-060 48 


0067 20 


0-073 92 


245 


0-054 88 


0061 74 


0068 60 


0075 46 


250 


0-056 00 


0*063 00 


0-070 00 


0077 00 


255 


0057 12 


0064 26 


0071 40 


0-078 54 


260 


0-058 24 


0-065 52 


0-072 80 


0-080 08 


265 


0-059 36 


0066 78 


0-074 20 


0081 62 


270 


0060 48 


0-068 04 


0075 60 


0-083 16 


275 


0-061 60 


0069 30 


0-077 00 


0-084 70 


280 


0062 72 


0070 56 


0078 40 


0-086 24 


285 


0063 84 


0071 82 


0079 80 


0-087 78 


290 


0-064 96 


0073 08 


0-081 20 


0-089 32 


295 


0-066 08 


0074 34 


0-082 60 


0090 86 


300 


0067 20 


0-075 i50 


0-084 00 


0-092 40 


305 


0-068 32 


0-076 86 


0085 40 


0-093 94 


310 


0-069 44 


0-078 12 


0086 80 


0095 48 


315 


0-07056 


0-079 38 


0-088 20 


097 02 


320 


0071 68 


0-080 64 


0089 60 


0-098 56 


325 


0-072 80 


0-081 90 


0091 00 


0-100 10 
(Continued) 
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TABLE 12A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 140 mm, WIUTH 160 mm TO 220 mm)-Cw/rf 


Length 


Gross^Sectional Dimensions 


cm 


140x160 


140x180 1 140x200 
nun 1 mm 


140x220 
mm 



Volume la m* 



330 


0073 92 


0^3 16 


0092 40 


0-101 64 


335 


0-075 04 


0*094 42 


0-093 80 


0103 18 


340 


0076 16 


0*005 08 


0*095 20 


0104 72 


345 


0077 28 


0*08694 


0*096 60 


0106 26 


350 


0078 40 


0*086 20 


0-098 00 


0-107 80 


355 


0079 52 


0-089 46 


0-09^40 


0-109 34 


360 


0080 64 


0090 72 


0-100 80 


0110 88 


365 


0-081 76 


0(^1 S» 


0-102 20 


0-112 42 


370 


0082 88 


0^0^24 


0103 60 


113 96 


375 


0*084 00 


0004 50 


0-105 00 


0-115 50 


380 


0085 12 


0095 76 


0*10640 


0-U704 


385 


0086 24 


0007 02 


0H>7 80 


0-U8 58 


390 


0*087 36 


0098 28 


0109 20 


0-120 12 


395 


0088 48 


0-099 54 


0*nO 60 
dr|!200 


0121 66 


400 


0089 60 


100 80 


123 20 


405 


0'090 72 


0102 06 


er-113 40 


0-124 74 


410 


0091 84 


0-103 32 


0-114 80 


0126 28 


415 


0-092 96 


0-104 58 


0-116 20 


0127 82 


420 


0094 08 


0-105 34 


0*11760 


0-129 36 


425 


0095 20 


0-107 10 


119 00 


0-130 90 


430 


0-096 32 


0-J08 36 


0120 40 


0132 44 


435 


0-097 44 


0-109 62 


0-121 80 


0133 98 


440 


0098 5a 


0110 88 


0-123 20 


0135 52 


445 


0099 68 


0-112 14 


0-124 60 


0-137 06 


450 


0-100 BO 


0-113 40 


0-126 00 


0138 60 


455 


0101 92^ 


0114 66 


0127 40 


0140 14 


460 


0103 04 


0-115 92 


0128 80 


0-141 68 


465 


0-104 t6 


0117 18 


0130 20 


0-143 22 


470 


0105 28 


0-118 44 


0-131 60 


0-144 76 


475 


0106 40 


0*119 70 


0-133 00 


0-146 30 


480 


0*107 52 


0-120 96 


0-134 40 


147 84 


485 


0-108 64 


0-122 22 


0135 80 


0149 38 


490 


0-109 76 


0-12348 


0-137 20 


0150 92 


495 


0110 88 


0124 74 


0- 138 60 


0-152 46 


500 


0-112 00 


0-126 00 


0140 00 


0-154 00 
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TABLE 12B 




(THXCKNESS 140 


mm, W0TH 240 


asm TO 300 mm) 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


140^ M) 


140x260 


140x280 


140x300 




mm 


mm 


mm 


mm 






Volume in m> 






30 


0*010 08 


0010 92 


0-011 76 


0-012 60 


35 


0-011 76 


0012 74 


0013 72 


0014 70 


40 


0013 44 


0014 56 


0015 68 


0016 80 


45 


0015 12 


0-010^38 


0017 64 


0-018 90 


50 


0016 80 


0K)ri8 20 


0019 60 


0021 00 


55 


018 48 


0020 02 


0-02156 


0-023 10 


60 


0020 16 


0021 84 


0-023 52 


0025 20 


65 


0021 84 


0023 66 


0025 48 


0027 30 


70 


0-023 52 


0025 48 


0-027 44 


0029 40 


75 


0025 20 


0027 30 


0-029 40 


0-031 50 


80 


0*026 88 


0029 12 


0-031 36 


0*033 60 


85 


0-028 56 


0030 94 


0-033 32 


0035 70 


90 


0-030 24 


0032 76 


0035 28 


0037 80 


95 


0031 92 


0034 58 


0-037 24 


0-039 90 


100 


0-033 60 


0-036 40 


0039 20 


0042 00 


105 


0-035 28 


0038 22 


0-041 16 


0044 10 


110 


0036 96 


0040 04 


0043 12 


0046 20 


115 


0038 64 


004186 


0045 08 


0048 30 


120 


0040 32. 


0043 68 


0047 04 


0050 40 


125 


0-042 00 


0045 50 


0049 00 


0-052 50 


130 


0-043 68 


0-047 32 


0050 96 


0054 60 


135 


0'045 36 


0-049 14 


0052 92 


0056 70 


140 


0-047 04 


0-050 96 


0054 88 


0058 80 


145 


0-048 72 


0-052 78 


0056 84 


0060 90 


150 


0-050 40 


0-054 60 


0-058 80 


0063 00 


155 


0052 08 


0056 42 


0-060 76 


0065 10 


160 


0053 76 


0-058 24 


0-062 72 


0067 20 


165 


0-055 44 


0-060 06 


0-064 68 


0069 30 


170 


0-057 12 


0-061 88 


0066 64 


0-071 40 


175 


0058 80 


0-063 70 


0-068 60 


0-073 50 
(Qnaimud) 
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TABLE 12B VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OF UMBER 
(THICKNESS 140 mm, WIDTH 240 mm TO 300 mm)— Con/(/ 



Length 
cm 



140x240 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



140x260 
mm 



140x280 
mm 



140x300 
mm 



Vtilume in m' 



180 


0060 48 


0065 52 


0070 56 


0-075 60 


185 


0-062 16 


0-067 34 


O072 52 


0077 70 


190 


0063 84 


0069 16 


0074 48 


0079 80 


195 


0-065 52 


0-070 98 


0-076 44 


0-081 90 


200 


0-067 20 


0072 80 


0-078 40 


0084 00 


205 


0068 88 


0-074 62 


0-080 36 


0-086 10 


210 


0-070 56 


0-076 44 


0-082 32 


0088 20 


215 


0-072 24 


0-078 26 


0084 28 


0090 30 


220 


0-073 92 


0030 08 


0086 24 


0092 40 


225 


0-075 60 


0081 90 


0088 20 


0-094 50 


230 


0-077 28 


0-083 72 


0090 16 


0096 60 


235 


0-078 96 


0085 54 


0092 12 


0098 70 


240 


0080 64 


0-087 36 


0094 08 


0100 80 


245 


0082 32 


0089 18 


0096 04 


0102 90 


250 


0084 00 


0091 00 


0098 00 


0-105 00 


255 


0-085 68 


0092 82 


0-099 96 


0-107 10 


260 


0-087 36 


0094 64 


0101 92 


0109 20 


265 


0089 04 


0-096 46 


0103 88 


0111 30 


270 


0090 72 


0098 28 


0105 84 


0413 40 


275 


0-092 40 


0-100 10 


0-107 80 


0-115 50 


280 


0-094 08 


0-101 92 


0109 76 


0-117 60 


285 


0-095 76 


0-103 74 


0-111 72 


0-119 70 


290 


0097 44 


0-105 56 


0-113 68 


0-121 80 


295 


0099 12 


0-107 38 


0-115 64 


0-123 yO 


300 


0100 80 


0-109 20 


0-117 60 


0-126 00 


305 


0102 48 


0-11102 


0-119 56 


0128 10 


310 


0-104 16 


0-112 84 


0-121 52 


0130 20 


315 


0-105 84 


0-114 66 


0123 48 


0-132 30 


320 


0107 52 


01 16 48 


0-125 44 


0-134 40 


325 


0109 20 


0118 30 


0127 40 


0-136 50 
(Continued) 
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TABLE 12B 


VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMllER 


(THUGKNESS 140 mm 


, WIDTH 240 mm TO 300 tnsn)~Contd 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


140x240 


140x260 


140x280 


140x300 




mm 


mm 


mm 


mm 






Volume in m^ 






330 


0110 88 


0120 12 


0-129 36 


0138 60 


335 


0-112 56 


0-121 94 


0131 32 


0140 70 


340 


0-114 24 


0-123 76 


0133 28 


0-142 80 


345 


0115 92 


0-125 58 


0-135 24 


0-144 90 


350 


0117 60 


0- 127 40 


0-137 20 


0-147 00 


355 


0119 28 


0' 129 22 


0-139 16 


0-149 10 


360 


0-120 96 


0131 04 


0-141 12 


0-151 20 


365 


0-122 64 


0132 86 


0143 08 


0-153^30 


370 


0-124 32 


0-134 68 


0-145 04 


0-155 40 


375 


0-126 00 


0-136 50 


0-147 00 


0-157 50 


380 


0-127 68 


0-138 32 


0-148 96 


0159 60 


385 


0-129 36 


0-140 14 


0-150 92 


0161 70 


390 


0-131 04 


0-141 96 


0-152 88 


0-163 80 


395 


0-132 72 


0-143 78 


0-154 84 


0-165 90 


400 


0-134 40 


0-145 60 


0-156 80 


0-168 00 


405 


0-136 08 


0-147 42 


0-158^6 


0-170 10 


410 


0-137 76 


0-149 24 


0160 72 


0-172 20 


415 


0-139 44 


0-151 06 


01 62 68 


0-174 30 


420 


0-141 12 


0-152 88 


0- 164 64 


0-176 40 


425 


0-142 80 


0-154 70 


01 66 60 


0-178 50 


430 


0-144 48 


0-156 52 


01 68 56 


0-180 60 


435 


0-146 16 


0158 34 


0-170 52 


01 82 70 


440 


0147 84 


0-160 16 


0172 48 


0184 80 


445 


0-149 52 


0-161 98 


0-174 44 


0-186 90 


450 


0151 20 


0163 80 


0176 40 


0-189 00 


455 


0-152 88 


0-165 62 


01 78 36 


0-191 10 


460 


0- 154 56 


0467 44 


0-180 32 


0-193 20 


465 


0-156 24 


0-169 26 


0-182 28 


0-195 30 


470 


0-157 92 


0171 08 


0184 24 


0-197 40 


475 


0-159 60 


0-172 90 


0-186 20 


0-199 50 


480 


0161 28 


0174 72 


0188 16 


0-201 60 


485 


0' 162 96 


0-176 54 


0190 12 


0-203 70 


490 


0-164 64 


0*178 36 


0192 08 


0-205 80 


495 


0166 32 


0-180 18 


0194 04 


0-207 90 


500 


0-168 00 


0182 00 


01% 00 


6-210 00 
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TABLE 13A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 




(THICKNESS lee 


nun, WIDTH IM 


\ mm TO 220 mm) 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


160x160 


160x180 


160x200 


160x220 




mm 


mm 


mm 


mm 






Volume In m' 






30 


0007 68 


0008 64 


0*009 60 


0010 56 


35 


0008 96 


0010 08 


001120 


0012 32 


40 


0010 24 


0-01 1 52 


0-012 80 


0014 08 


45 


0-011 52 


0-012 96 


0-014 40 


0015 84 


50 


0-012 80 


0014 40 


0-016 00 


0-017 60 


55 


0014 08 


0-015 84 


0-017 60 


0-019 36 


60 


0-015 36 


0-017 28 


0-019 20 


0*021 12 


65 


0016 64 


0-018 72 


0-020 80 


0*022 88 


70 


0017 92 


0-020 16 


0-022 40 


0024 64 


75 


0019 20 


0-021 60 


0024 00 


0*026 40 


80 


0-020 48 


0-023 04 


0*025 60 


0-028 16 


85 


0021 76 


0024 48 


0-027 20 


0-029 92 


90 


0023 04 


0-025 92 


0-028 80 


0^3168 


95 


0024 32 


0027 36 


0-030 40 


0-033 44 


100 


0-025 60 


0028 80 


0032 00 


0-035 20 


105 


0*026 88 


0-030 24 


0033 60 


0-036 96 


110 


0-028 16 


0-03168 


0035 20 


Q!038 72 


115 


0*029 44 


0*033 12 


0-036 80 


0-040 48 


120 


0-030 72 


0-034 56 


0-038 40 


0-042 24 


125 


0-032 00 


0*036 00 


0040 00 


0044 00 


130 


0033 28 


0-037 44 


0*04160 


0045 76 


135 


0-034 56 


0-038 88 


0-043 20 


0*047 52 


140 


0-035 84 


0-040 32 


0*044 80 


0-049 28 


145 


0-037 12 


0-041 76 


0*046 40 


0-051 04 


150 


0038 40 


0-043 20 


0-048 00 


0052 80 


155 


0-039 68 


0*044 64 


0-049 60 


0*054 Se 


160 


0-040 96 


0-046 08 


0-051 20 


0*056 32 


165 


0042 24 


0047 52 


0052 80 


0058 08 


170 


0-043 52 


0-048 96 


0054 40 


0059 84 


lib 


0044 80 


0-050 40 


0-056 00 


0061 60 
ifiontiimd) 
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TABLE 13A VOLUME IN CUMG METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 


(THICKNESS leO mm, WIDTH 160 mm TO 220 mm)~an/^ 


Length 


Cross Sectional Dimensions 


cm 


160x160 


160x180 


160x200 


160x220 




mm 


mm 


mm 


mm 






Volome In m> 






180 


0*046 08 


0-051 84 


0-057 60 


0*063 36 


185 


0-047 36 


0-053 28 


0-059 20 


0-065 12 


190 


0-046 64 


0-054 72 


0-060 80 


0*066 88 


195 


0049 92 


0-056 16 


0062 40 


0068 64 


200 


0051 20 


0-057 60 


0064 00 


0-070 40 


205 


0052 48 


0059 04 


0-065 60 


0072 16 


210 


0053 76 


0-060 48 


0-067 20 


0-073 92 


215 


0055 04 


0-061 92 


0*068 80 


0075 68 


220 


0-056 32 


0063 36 


0070 40 


0-077 44 


225 


0-057 60 


0064 80 


0*072 00 


0-079 20 


230 


0058 88 


0*066 24 


0*073 60 


0-080 ^ 


235 


0060 16 


0-067 68 


0-075 20 


0081 ^ 


240 


0-061 44 


0-069 12 


0-076 80 


0084 48 


245 


0-062 72 


0-070 56 


0078 40 


0*086 24 


250 


0-064 00 


0072 00 


0-080 00 


0088 00 


255 


0-065 28 


0-073 44 


0*081 60 


0-089 76 


260 


0-066 56 


0-074 88 


0-083 20 


0091 52 


265 


0;067 84 


0-076 32 


0084 80 


0093 28 


270 


0-069 12 


0-077 76 


0*086 40 


0*095 04 


275 


0070 40 


0079 20 


0088 00 


0-096 80 


280 


0-071 68 


0080 64 


0089 60 


0-098 56 


285 


0-072 96 


0*082 08 


0-091 20 


0100 32 


290 


0-074 24 


0-083 52 


0092 80 


0*102 08 


295 


0^075 52 


0-084 96 


0*094 40 


0*103 84 


300 


0-076 80 


0-086 40 


0096 00 


0105 60 


305 


0078 08 


0-087 84 


0-097 60 


0-107 36 


310 


0079 36 


0-089 28 


0-099 20 


0-109 12 


315 


0080 64 


0-090 72 


0-100 80 


6-110 88 


320 


0081 92 


0092 16 


0-102 40 


0-112 64 


325 


0083 20 


0093 60 


0-104 00 


0*114 40 
{Continued) 
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TABLE 13A VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 


(THICKNESS 160 mm, WIDTH 160 mm TO 220 nun)-Contd 


Length 




GRoss-SEC-noNAL Dimensions 




cm 


160x160 


160x180 


160x200 


160x220 




mm 


mm 


mm 


mm 






Volume in m^ 






330 


0-084 48 


0095 04 


0105 60 


0-116 16 


335 


0-085 76 


0-096 48 


0107 20 


0-117 92 


340 


0-087 04 


0-097 92 


0-108 80 


0-119 68 


345 


0088 32 


0-099 36 


0110 40 


0121 44 


350 


0-089 60 


0-100 80 


0-112 00 


0- 123 20 


355 


0090 88 


0-102 24 


0113 60 


0-124 96 


360 


0-092 16 


0-103 68 


0-115 20 


0-126 72 


365 


0*093 44 


0-105 12 


0-116 80 


01 28 48 


370 


0-094 72 


0-106 56 


0-118 40 


01 30 24 


375 


0-096 00 


0-108 00 


0-120 00 


0132 00 


380 


0-097 28 


0-109 44 


0-121 60 


0133 76 


385 


0098 56 


0-110 88 


0-123 20 


0135 52 


390 


0-099 84 


0-112 32 


0-124 80 


0-137 28 


395 


0-101 12 


0-113 76 


0126 40 


0139 04 


400 


0-102 40 


0-115 20 


0-128 00 


0-140 80 


405 


0-103 68 


011664 


0-129 60 


0-142 56 


410 


0104 96 


0-11808 


0-131 20 


0144 32 


415 


0-106 24 


0-119 52 


0-132 80 


0-146 08 


420 


0-107 52 


0120 96 


0-134 40 


0-147 84 


425 


0-108 80 


0-122 40 


0-136 00 


0-149 60 


430 


0-110 08 


0-123 84 


0-137 60 


0-151 36 


435 


01 U 36 


0-125 28 


0-139 20 


0-153 12 


440 


0-112 64 


0-126 72 


0-140 8C 


0154 88 


445 


0-113 92 


0128 16 


0-142 40 


0-156 64 


450 


0115 20 


0-129 60 


0-144 00 


0-158 40 


455 


0116 48 


0-131 04 


0-145 60 


0-lf)0 16 


460 


0-117 76 


0132 48 


0-147 20 


0-161 92 


465 


0119 04 


0-133 92 


0-148 80 


01 63 68 


470 


0-120 32 


0-135 36 


0-150 40 


0165 44 


475 


0-121 60 


0-136 80 


0-152 00 


0167 20 


480 


0-122 88 


0133 24 


0-153 60 


0-168 96 


485 


0124 16 


01 39 68 


0-155 20 


0-170 72 


490 


0125 44 


0-141 12 


0-156 80 


0172 48 


495 


0126 72 


0-142 56 


0-158 40 


0-174 24 


500 


0-128 00 


0-144 00 


0-160 00 


0-176 00 
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TABLE 13B 


VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 


(THICKNESS 160 mm, WIDTH 240 


mm TO 300 mm) 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


160x240 


160x260 


160x280 


160x300 




mm 


mm 


mm 


mm 






Volume In xa^ 






30 


0011 52 


0012 48 


0-013 44 


0014 40 


35 


0*013 44 


0014 56 


0015 68 


0-016 80 


40 


0015 36 


0-016 64 


0-017 92 


0019 20 


45 


0-017 28 


0*018 72 


0-020 16 


0021 60 


50 


0-019 20 


0020 80 


0-022 40 


0024 00 


55 


0-021 12 


0-022 88 


0024 64 


0026 40 


60 


0-023 04 


0*024 96 


0'026 88 


0028 80 


65 


0024 96 


0-027 04 


0-029 12 


^•031 20 


70 


0026 88 


0029 12 


0-031 36 


0-033 GO 


75 


0-028 80 


0031 20 


0033 60 


0036 00 


80 


0-030 72 


0033 28 


0*035 84 


0038 40 


85 


0-032 64 


0035 36 


0-038 08 


004080 


90 


0034 56 


0-037 44 


0040 32 


0-043 20 ' 


95 


036 48 


0039 52 


0-042 56 


0-045 60 


100 


0-038 40 


0041 60 


0044 80 


0048 00 


105 


0-040 32 


0-043 68 


0*047 04 


0050 40 


110 


0042 24 


0-045 76 


0*049 28 


0-052 80 


115 


0-044 16 


0-04784 


0-051 52 


0055 20 


120 


0-046 08 


0049 92 


0-053 76 


0*057 60 


125 


0-048 00 


0-052 00 


0*056 00 


0-060 00 


130 


0-049 92 


0054 08 


0058 24 


0062 40 


135 


0-051 84 


0*056 16 


0060 48 


0-064 80 


140 


0-053 76 


0-058 24 


0-062 72 


0-067 20 


145 


0-055 68 


0*060 32 


0-064 96 


0-069 60 


150 


0-057 60 


0-062 40 


0-067 20 


0-072 00 


155 


0-059 52 


0064 48 


0069 44 


0*074 40 


160 


0061 44 


0066 56 


0071 68 


0076 80 


165 


0-063 36 


0-068 64 


0073 92 


0079 20 


170 


0-065 28 


0-070 72 


0*076 16 


008 1 60 


175 


0-067 20 


0-072 80 


0078 40 . 


0084 00 
{Continued] 
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TABLE 13B VOLUME IN CUBIG METRES OF GUT «IZBft OF TIMBER 
(THIGKNESS 160 mm, WIDTH 240 mm TO SOO mnty-<:cntd 



Length 




Cross-Sectional Dimensions 




cm 


160x240 


j 160x260 


160x280 


160x300 




nun 


I mm 


mm 


mm 






Volume in m' 






180 


0069 12 


0074 88 


0-080 64 


0086 40 


185 


0071 04 


0076 96 


0-08? 88 


0088 80 


190 


0072 96 


0079 04 


0085 12 


0-091 20 


195 


0074 88 


0081 12 


0-087 36 


0093 60 


200 


0076 80 


0083 20 


089 60 


0096 00 


205 


0078 72 


0085 28 


0091 84 


0098 40 


210 


0080 64 


0-087 36 


0094 08 


0-100 80 


215 


0082 56 


0089 44 


0096 32 


0-103 20 


220 


0-084 48 


0091 52 


0098 56 


0-105 60 


225 


0086 40 


0093 60 


0-100 80 


0108 00 


230 


0088 32. 


0095 68 


0103 04 


0110 40 


235 


0090 24 


0097 76 


0105 28 


0112 80 


240 


0-092 16 


0099 84 


0107 52 


0-115 20 


245 


0094 08 


0101 92 


0-109 76 


0117 60 


250 


0-096 00 


0104 00 


0112 00 


0120 00 


255 


0-097 92 


0-106 08 


0-114 24 


0-122 40 


260 


0099 84 


0-108 16 


0*116 48 


0124 80 


265 


O-IOI 76 


0110 24 


0-118 72 


0-127 20 


270 


0103 68 


0-112 32 


01 20 96 


0129 60 


275 


0105 60 


0-114 40 


0123 20 


0132 00 


280 


0-107 52 


0-116 48 


0-125 44 


0134 40 


285 


0- 109 44 


0118 56 ' 


0127 68 


0136 80 


290 


0111 36 


0-120 64 


0129 92 


0-139 20 


295 


0113 28 


0122 72 


0-132 16 


0141 60 


300 


0-115 20 


0124 80 


0134 40 


0144 00 


305 


0117 12 


0126 88 


0136 64 


0146 40 


310 


0119 04 


0-128 96 


0138 88 


0-148 80 


315 


0120 96 


0131 04 


0141 12 


0151 20 


320 


0-122 88 


0-133 12 


0-143 36 


0-153 60 


325 


0-124 80 


0135 20 


0145 60 


0156 00 
(Continued) 
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TABLE 13B VOLUME IN CUBIC METRES OF CUT SIZES OF TIMBER 
(THICKNESS 160 mm, WIDTH 240 mm TO 300 mm)~Contd 


Length 


Cross-Sectional Dimensions 


cm 


160x240 
mm 


160x260 
mm 


160x280 
mm 


160x300 
mm 



Voliune in m' 



330 


0126 72 


0-137 28 


0-147 84 


0158 40 


335 


0128 64 


139 36 


0150 08 


0-160 80 


340 


0-130 56 


0-141 44 


0-152 32 


0163 20 


345 


0-132 48 


0-143 52 


0154 56 


0-165 60 


350 


0-134 40 


0145 60 


0156 80 


0-168 00 


355 


0136 32 


0-147 68 


0159 04 


0170 40 


360 


0-138 24 


0149 76 


0161 28 


0172 80 


365 


0-140 16 


0151 84 


0-163 52 


0175 20 


370 


0142 08 


0153 92 


0-165 76 


0-177 60 


375 


0144 00 


0156 00 


0-168 00 


0-180 00 


380 


0145 92 


0158 08 


0170 24 


0-182 40 


385 


0147 84 


0160 16 


0172 48 


0184 80 


390 


0149 76 


0162 24 


0174 72 


0187 20 


395 


0151 68 


0-164 32 


0176 96 


0189 60 


400 


0153 60 


0*166 40 


0179 20 


0192 00 


405 


0-155 52 


0168 48 


0181 44 


0194 40 


410 


0157 44 


0-170 56 


0183 68 


0-196 80 


415 


0159 36 


0-172 64 


0185 92 


0-199 20 


420 


0-161 28 


0174 72 


0188 16 


0-201 60 


425 


0163 20 


0176 80 


0190 40 


0-204 00 


430 


0165 12 


0178 88 


0-192 64 


0-206 40 


435 


0-167 04 


0'180'96 


0-194 88 


0-208 80 


440 


0168 96 


0-183 04 


0197 12 


0-211 20 


445 


0170 88 


0185 12 


0-199 36 


0-213 60 


450 


0172 80 


0-187 20 


0-201 60 


0-216 00 


455 


0174 72 


0189 28 


0-203 84 


0-218 40 


460 


0-176 64 


0-191 36 


0-206 08 


0-220 80 


465 


0178 56 


0-193 44 


0-208 32 


0-223 20 


470 


0180 48 


0-195 52 


0-210 56 


0-225 60 


475 


0182 40 


0-197 60 


0-212 80 


0228 00 


480 


0-184 32 


0199 68 


0-215 04 


0-230 40 


485 


0-186 24 


0-201 76 


0-217 28 


0-232 80 


490 


0-188 16 


0-203 84 


0-219 52 


0-235 20 


495 


0190 08 


0-205 92 


0-221 76 


0-237 60 


500 


0192 00 


0-208 00 


0-224 00 


0-240 00 
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TABLE 14 VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OP UMAER 

(THICKNESS 180 nun, WIDTH 180 mm TO 240 mm; and 

THICKNESS 200 mm, WIDTH 200 mm) 



Length 
cm 



180x180 
mm 



Gross-Sectioxal Dimensions 



180x200 
mm 



180x220 
mm 



180x240 
mm 



200x200 
mm 







Volume 


inm» 






30 


0009 72 


0010 80 


001188 


00 12 96 


0012 00 


35 


0-011 34 


0-012 60 


0-013 86 


0-015 !2 


0014 00 


40 


0-012 96 


0-014 40 


0015 84 


0017 28 


0016 00 


45 


0-014 58 


0-016 20 


0-017 82 


0019 44 


0-018 00 


50 


0-016 20 


0018 00 


0019 80 


0-021 60 


0020 00 


55 


0-017 82 


0-019 80 


0*021 78 


0023 76 


0-022 00 


60 


0-019 44 


0*021 60 


0-023 76 


0-025 92 


0-024 00 


65 


0-021 06 


0-023 40 


0-025 74 


0028 08 


0-026 00 


70 


0-022 68 


0-025 20 


0-027 72 


0030 24 


0028 00 


75 


0-024 30 


0-027 00 


0-029 70 


0032 40 


0030 00 


80 


0-025 92 


0-028 80 


003! 68 


0034 56 


0032 00 


85 


0-027 54 


0030 60 


0033 66 


0036 72 


0034 00 


90 


0-029 16 


0-032 40 


0-035 64 


0-038 88 


0-036 00 


95 


0030 78 


0-034 20 


0-037 62 


0-041 04 


0038 00 


100 


0-032 40 


0036 00 


0039 60 


0-043 20 


0040 00 


105 


0034 02 


0037 80 


0-041 58 


0045 36 


0042 00 


no 


0-035^64 


0039 60 


0043 56 


0047 52 


0-044 00 


115 


0037 26 


0-041 40 


0045 54 


0049 68 


0046 00 


120 


0-038 88 


0*043 20 


0-047 52 


0-051 84 


0048 00 


125 


0-040 50 


0-045 00 


0049 50 


0-054 00 


0-050 00 


130 


0042 12 


0-046 80 


0051 48 


0056 16 


0-052 00 


135 


0-043 74 


0-048 60 


0053 46 


0-058 32 


0054 00 


140 


0-045 36 


0-050 40 


0-055 44 


0060 48 


0056 00 


145 


0046 98 


0-052 20 


0057 42 


0-062 64 


0058 00 


150 


0048 60 


0-054 00 


0059 40 


0064 80 


060 00 


155 


0-050 22 


0-055 80 


0061 38 


0-066 96 


0062 00 


160 


0051 84 


0057 60 


0063 36 


0069 12 


0064 00 


165 


0053 46 


0-059 40 


0065 34 


0-071 28 


0066 00 


170 


0-055 08 


0061 20 


0067 32 


0-073 44 


0-068 00 


175 


0056 70 


0063 00 


0-069 30 


0075 60 


0070 00 
(Continued) 
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TABLE 14 VOLUME IN CUBIC METEIES OF CUT SIZES OF TIMBER 

(THQtCKNESS 180 mm, WIDTH IdO mm TO 240 mm; and 

THICKNESS 200 mm» WIDTH 200 mMMt)—ConUi 



Length 
cm 



180x180 
mm 



Cross-Sectional Dimensions 



180x200 
mm 



180x220 
mm 



180x240 
mm 



200x200 
mm 







Volmne in m^ 






180 


0058 32 


0064 80 


0071 28 


0-077 76 


0072 00 


185 


0*059 94 


0066 60 


0-073 26 


0079 92 


0074 00 


190 


0-061 56 


0068 40 


0075 24 


0082 08 


0076 00 


195 


0063 18 


0-070 20 


0077 22 


0-084 24 


0078 00 


200 


0064 80 


0072 00 


0079 20 


0086 40 


0*080 00 


205 


0066 42 


0073 80 


0081 18 


0-088 56 


0082 00 


210 


0068 04 


0075 60 


0-083 16 


0090 72 


0084 00 


215 


0*069 66 


0-077 40 


0-085 14 


0-092 88 


0-086 00 


220 


007128 


0079 20 


0-087 12 


0-095 04 


0088 00 


225 


0072 90 


0081 00 


0089 10 


0-097 20 


0090 00 


230 


0074 52 


0^082 80 


0-091 08 


0-099 36 


0092 00 


235 


0-076 14 


0084 60 


0-093 06 


0101 52 


0094 00 


240 


0*077 76 


0086 40 


0095 04 


0-103 68 


0096 00 


245 


0079 38 


0088 20 


0-097 02 


0-105 B4 


0-098 00 


250 


008100 


0090 00 


0-099 00 


0108 00 


0100 00 


255 


0082 62 


0-091 80 


0-100 98 


0-110 16 


0-102 00 


260 


0084 24 


0-093 60 


0-102 96 


0-112 32 


0-104 00 


265 


0085 86 


0-095 40 


0-104 94 


0114 48 


0106 00 


270 


0087 46 


0097 20 


0106 92 


0-116 64 


0*108 00 


275 


0089 10 


0-099 00 


0-108 90 


0118 80 


0110 00 


280 


0090 72 


0-100 80 


0110 88 


0-120 96 


0*112 00 


285 


0092 34 


0-102 60 


0-112 86 


0-123 12 


0-U4 00 


290 


0-093 96 


0104 40 


0114 84 


0-125 28 


0-116 00 


295 


0095 58 


0106 20 


0-116 82 


0-127 44 


0-118 00 


300 


0-097 20 


0108 00 


0-118 80 


0-129 60 


0120 00 


305 


098 82 


0109 80 


0-120 78 


0-131 76 


0-122 00 


310 


0100 44 


011160 


0-122 76 


0-133 92 


0-124 00 


315 


0102 06 


0113 40 


0-124 74 


0-136 08 


0126 00 


320 


0103 68 


0115 20 


0-126 72 


0-138 24 


0-128 00 


325 


0105 30 


0-117 00 


0-128 70 


0140 40 


0130 00 
{Continued 
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TABLE 14 VOLUME IN CUBIC METRES OF GUT SIZES OF TIMBER 

(THICKNESS 180 mm, WIDTH 180 mm TO 240 mm; and 

THICKNESS 200 mm, WIDTH 200 mtKt)—Contd 



Length 
cm 



180x180 
mm 



Cross-Sectional Dimei^sions 



180x200 
mm 



180x220 
mm 



180x240 
mm 



200x200 
mm 







Volume 


inm^ 






330 


0-106 92 


0-118 80 


0130 68 


0142 56 


01 32 00 


335 


0-108 54 


0-120 60 


0-132 66 


0-144 72 


0134 00^ 


340 


0-110 16 


0122 40 


0-134 64 


0-146 88 


0136 00 


345 


0-ni 78 


0124 20 


0-136 62 


0149 04 


01 38 00 


350 


0-U3.40 


0-126 00 


0138 60 


0-151 20 


0-140 00 


355 


0-115 02 


0-127 80 


0-140 58 


0-153 36 


0142 00 


360 


0116 64 


0129 60 


0-142 56 


0-155 52 


0-144 00 


365 


0-118 26 


0-131 40 


0144 54 


. 0-157 68 


0146 00 


370 


0-119 88 


0133 20 


0-146 52 


0-159 84 


0-148 00 


375 


0-121 50 


0-135 00 


0-148 50 


0-162 00 


0-150 00 


380 


0-123 12 


0-136 80 


0-150 48 


0-164 16 


0- 152 00 ' 


385 


0124 74 


0138 60 


0-152 46 


0-166 32 


01 54 00 


390 


0-126 36 


0-140 40 


0-154 44 


0168 48 


0156 00 


395 


0-127 98 


0-142 20 


0-156 42 


0-170 64 


0-158 00 


400 


0-129 60 


0- 144 00 


0158 40 


0-172 80 


0160 00 


405 


0-131 22 


0145 80 


0*160 38 


0-174 96 


0- 162 00 ' 


410 


0-132 84 


0147 60 


0-162 36 


0-177 12 


0164 00 i 


415 


0134 46 


0-149 40 


0-164 34 


0179 28 


0166 00 


420 


0136 08 


0-15120 


0-166 32 


0-181 44 


0-168 00 


425 


0-137 70 


0-153 00 


0168 30 


0-183 60 


0-170 00 


430 


0139 32 


0154 80 


0-170 28 


0-185 76 


0-172 00 


435 


0-140 94 


0156 60 


0-172 26 


0187 92 


0-174 00 


440 


0142 56 


0158 40 


0-174 24 


0190 08 


0-176 00 


445 


0144 18 


0160 20 


0176 22 


0-192 24 


0-178 00 


450 


0-145 80 


0162 00 


0-178 20 


0194 40 


0180 00 


455 


0-147 42 


0-163 80 


0180 18 


0-196 56 


0182 00 


460 


0-149 04 


0165 60 


0-182 16 


0-198 72 


0-184 00 


465 


0-150 66 


0-167 40 


0-184 14 


0-200 88 


0-186 00 


470 


01 52 28 


0-169 20 


0-186^12 


0-203 04 


0- 188 00 


475 


0153 90 


0-171 00 


0-188 10 


0-205 20 


0-190 00 


480 


0-155 52 


0-172 80 


0190 08 


0-207 36 


0192 00 


485 


0-157 14 


0174 60 


0192 06 


0-209 52 


0194 00 


490 


0-158 76 


0176 40 


0-194 04 


0-21168 


0-196 00 


495 


0-160 38 


0-178 20 


0-19602 


0-213 84 


0-198 00 


500 


0162 00 


0180 00 


0-198 00 


0-216 00 


0-200 00 
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